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PARTE OFICIAL 


Ministerio del Interior 
Decreto reglamentario de la ley sobre de- 
puración del Registro Cívico del Depar- 
tamento de Montevideo. 


DECRETO 
Montevideo, Octubre 2 de 1909. 


-El Presidente de la República, con el ob- 
jeto de reglamentar para su mejor ejecución 
la ley del 20 de Septiembre, fecha relativa 
á la depuración del Registro Cívico de Mon- 
tevideo, . . . 


” DECRETA: 


Artículo lo Los nombramientos de las 
Comisiones que designe el Poder Ejecutivo, 
serán comunicados por la Junta Electoral 
de Montevideo, en forma igual á la usada 
para las Comisiones inscriptoras, califica- 


doras, etc. 


Art. 20 La Junta Electoral, 21 comunicar 
log nombramientos invitará á los miembros 
de las Comisiones para una reunión previa 
á fin de acordar lo relativo 4 los locales, de 
acueráo con el artículo S.o de la ley. Se re- 
comienda especialmente á la Junta Hlecto- 
ral y á las Comisiones, que prefieran los lo- 
tales de los Juzgados de Paz ú otras ofici- 
nas públicas ó municipales, teniendo en 
cuenta no perturbar las tareas regulares 
de esas oficinas y la situación de los loca- 


les con relación á las vías-«de acceso y me- 


dios de transporte, así como la distribución 
de las secciones correspondientes á las res- 
pectivas Comisiones. : 

Art. 3.0 Al instalarse las Comisiones, re- 
cibirán los Registros Cívicos, que la Junta 
Electoral empaquetará y dispondrá desde 
luego para la entrega, en la: forma de prác- 
tica. . . : : . 
Art. 40 Desde el momento en que se con- 
sideren habilitados para hacerlo, 
grupos de las Comisiones enviarán al Po- 
der Ejecutivo las respectivas ternas para 
el nombramiento de auxiliares, según lo dig- 
puesto en el artículo Yo de la ley. 

Art. 5.0 Los suplentes elegidos por un par- 
tido, entrarán á suplir á sus respectivos titu- 
lares por el orden de preferencia qué tengan 
en las respectivas listas. —Agotada la lista 
de suplentes, se procederá á nuevo nombra- 
miento, de acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
tículo l.o de la ley.—Las renuncias Ó excu- 
saciones cuando procedan se' presentarán 
al Poder Ejecutyo. 

Art 6.0 Para sesionar las Comisiones, de- 
berán estar presentes todos sus miembros, 
y á ín de evítar inconvenientes serán cita- 
dos en todos los casos los titulares y "suplen- 
tes, 

Art. To Las Comisiones ajustarán su pro- 
cedimiento á las prescripciones de la ley es- 
pecial que se reglamenta y para todo lo que 
sea. de carácter general ó no previsto en 
ella, á lo que prescribe la ley de Registro 
Cívico Permanente para las Comisiones 
inscriptoras y calificadoras, entendiéndose 
que respecto de las reclamaciones que sus- 
citen los procedimientos regirán los artícu: 


los 53 y 54 de la Ley de Registro Cívico. 


los des. 


e 


Art. 8.0 Para la revisión que prevé .el-inc. 
A) del artículo 3.0, las Comisiones Se servi- 
rán de los Registros originales y no de las 
listas, á fin de evitar los inconvenientes de 
errores de impresión, de anotación, etc. 

Art. 90 La Junta Electoral proveerá á las 
Comisiones de formularios especiales. para 
las listas de exclusiones á que se refiere el 
artículo 3.0 de la ley. La misma Junta con- 
tratará con tres de los diarios de mayor cir- 
culación la publicación de las listas que á 
ese efecto le remitirán las Comisiones. 

Art.-10. Los delegados á que se refiere el 
inc. D) del artículo” 3.0 de la ley, acredita- 
rán su representación en la forma exigida 
por el artículo 14 de la ley de Registro Cívi. 
co, y serán considerados para su actuación 
ante las Comisiones en el carácter que les 
den las interpretaciones vigentes (notas del 
Citado artículo 14 en la recopilación de le- 
yes electorales). , 

Art. 11. La Junta Electoral «ispondrá que 
con su propio personal, trabajando en horas 
extraordinarias, Óó con personal suplementa- 
rio, como en época de elecciones, se efec- 
túen las copias y todo lo necesario para las 
publicaciones y demás cometidos de la ley 
especial. : 

Art. 12. A los efectos de las nuevas ins- 
cripciomes que autoriza el artículo 40 de la 
ley, la Junta Electoral podrá devolver á los 
interesados, con las justificaciones oportu- 
nas, los recaudos que hubieran presentado 
para la inseripción anulada por las Comisio- 
nes depuradoras. Los interesados deberán 
hacer el pedido por escrito en papel común, 

Art. 13. Para la liquidación de sueldos y 
gastos á que se refiere el artículo 7.0 de la 
ley especial, las .Comisiones formularán 
mensualmente planillas duplicadas que pasa- 
rán al Ministerio del Interior, eu las cuales 
indicarán el nombre del empleado y el im- 
porte del.sueldo con arreglo al t¿empo de ser- 
vicio prestado y los gastos efectivos que ha- 
yan hecho Óó tengan que hacer justificada. 
mente. De las sumas que reciban rendirán 
cuenta también mensualmente, enviando 
los comprobantes al mismo Ministerio: 

Art. 14. La provisión de útiles será hecha 
por la Junta Electoral en la forma usada 
para las Comisiones receptoras, etc. 

Art. 15. El Poder Ejecutivo, irá entregan- 
do con la anticipación oportuna á la Junta 
Electoral, las sumas necesarias para pagar 
los gastos urgentes de ella y dle las Comisio- 
nes que exija el cumplimiento de la ley, 
y la rendición de cuentas se hará por la Jun- 
ta en la forma acostumbrada. 

Art. 16. La Junta Electoral, por medio de 
sus miembros ó de sus empleados dará á las 
Comisiones todas las facilidades, instruccio- 
nes y cuanto sea útil para el mejor desem- 
peño de su cometido, según lo prescripto en 
el artículo 9.o de la ley. y 

Art. 17. Para la aplicación de la pena que 
establece el artículo 10 de la ley, las Comi- 
siores tendrán en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 63 de la ley de Registro Cívico Per- 
manente, 

Art. 18. La Secretaría de la ¿unta Electo- 
ral reproducirá las listas que el Estado Ma- 
yor del Ejército, Jefatura Política” y Conta- 
duría General, remitan de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la ley, á fin 
de que cada Comisión tenga un ejemplar 
completo de cada una y dentro del más bre- 
ve término. : 

Art. 19. La Junta Electoral p:cveerá á las 
Comisiones de sellos que deberán llevar la, 


sistro Cívico. Comisión 
Ki Montevidao Saccio- 
s serán usados para las 
libros de actas y constan- 
le Se refizre el inc, 0) 


del artículo 30. 
£tt. 20, ComunfTanese, 
Lose. 


: publíquese é insér- 


WILLIMAN. 
Jos ESPALTER. 


Decreto nombrando las Comisiones Depura- 
doras del Registro Cívico, de Montevi- 
deo. 

Montevideo, Octubre 2 de 1909. 
la República, en cumpli- 
sto en el artículo 1.0 de 
abve último, sobre de- 
e Montevideo, 


ul Presi 
miento 19) de 


DECRETA: 


Ar lo Lo Quedan nombrados para com- 
pon E isiones Depwradoras: 
PARA DA COMISTON N. 1] 
(Secciones 2a y-5.2) 
PITULARES 
Doctor Buenaventura Caviglia. 
Señor Jul sica Díaz. 


SUPLENTES 


B. Gomensoro. 
siauLone. 


" Enriaue Tálice. 
dl Adolío Requena y García. 
» Washington Barbot. 


COMISIÓN No 2 


mn 


Sceciones la y 4a) 


TITULARES 


Doctor Ri 


KIC 
Señor Salvador 7 Milans, 
g Ñ / 


SUPLENTES Ñ — 


Doctor Alfredo Y. Vidal. 
Señor Alfredo Blengio Rocca. 


» Antonio Gabelin. 
> Luis M. Laurito. 
dl José A. Fontela. 


COMISION N.o 3 


(Secciones 5.a y 6.a) 


TITULARES 


Américo Beisso. 
Bnriqaue Repetto. 

» «Vicente Urta y Roca, 
” Francisco Escudero. 
Guillermo L. García. 


Señor 


SUPLENTES 


Señor Santiago Earabino. 


”». Justo Rod ez. 
dl Alejandro Lagamilla. 
> Antonio Borrás. 


” Bernardo 3. Echipate. 


A —Á 


DIARTO OFICIAL 
COMISIÓN Yo 7 
(Seación T.a) 
TITULARES 


Doctor Domingo Veracierto. 


Señor Andrés R. Chipito. 
Abelardo Vescovi. 
Doctor Francisco del Campo. 


t 
Señor Pedro Echeverría. * 


SUPLENTES 


Julián O. Miranda. 
Pablo ZAufriateguy. 
Esteban Bordabehere. 
» Patricio pr 
Tman 3. Dom 


COMISIÓN No.» 


(Sección 8.a) 


TITULARES: 


Alberto Zorvilla. 
“acheso (hij0). 


Mario Zubillaga. 
SUPLENTES 


Avelino G. Buela. 
Ro alio B. Mentaldo. 
Poáro Penino. 

o? Canos F. BerteMi. 

” Julio Mia Reres, 


COMISIÓN Mo úñ 


(Sección 15.1) 


. FITULARES 
Doctor Sebastián Puppo 
Señor Bastias go Garavagno, 
o Fran t 


Doctor Luis 1 
Señor Pedro Gómez Muñóz. 


SUVDLESTES 


Doctor Manuel. García y Santos. 
Señor Juan A. de la Bandera. 
> Antonio Lagomarsino. 
Fcaquín Requena y Brun 
Manuel 1 


CO: CTION No 7 
(Sc: “one: í0.a, Mia y 15.8) 


" AITULARES , 


Doctor Florencio Aragón y Etchart. 


Señor Juan M. Schelotto. 
” Luis Puppo. 
» Jorge G. Gazcue. 
> Miguel A. Ponciolo. 


SUPLENTES 


Señor Anarés BE. Ferrando. 


» Alberto Salvagno. 
» Alberto Scanavino. 
” Floro Cibils. 

2. Pugenio Cavia. 


Comisión No ÑK - 


Doctor Víctor Pérez Petit, 
Señor Horacio Abadie Santos. 
Agusto Gimeno. 
Doctor Vicente Ponce de León. 


Ser ñor Juan- Montesoral. 


Octubre 3 de 1909 


SUPLENTES 


Señor Ramón Benzanc. 
o César de de Ferrari. 
Anioenio Julio isotra. 
Enrique Legrand. 
. Ramón Blanco. 


Comisión N.o Y 
(Secciones 13.a, 14a y 20.2) 
TITUTABES 
Señor Francisco isnarii. 
" Mario R. Pérez, 
lenacio Santiñaqui. 


Antonio Raffo. 
r José Y. González. 


El 


SUPLENTES 


Señor Rosauro Tabares. 
Doetor Agustín Sanguinetti. 
Señor Prudencio Dupu). 

r Francisco Bellini. 


> Tomás Beramendi, 
Comisión No 10 


(ecciones 9a, 16.a, 17.a y 21.2) 
TITULARES 


Señor Román YEFrcire. 

Dector Javier Mendivil. 
dl Pablo Y. Otera. 

Señor Jaime Lloveras. 


» 


. Francisco Artigas. 


SUPLE 


Señor Otto Feller 
» Alberto R. Magariños. 
> Orestes: Rivart. 
Marcelino Parra. 
Felipa Guerra. 


Art. 20 Comuníquese, insértese y publí- 


WILLIMAN, 
JosÉ ESPALTER 


Resolución, Antoriza á la Intendencia Muni- 
cipal del-Salto, para recibirse de lus Co- 
rrales de pasto -de aqueHá ciudad, y 
remunerar á un encargado de dicho es- 
tablecimiento.  * : 


Ministerio del Interior. 


Montevideo, Septiembre 27 de 1909. 


(Número 4211). 


Vistos: Que la Intendencia Municipal de 
Salto, autorizada por el Consejo Deliberante 
solicita autorización para recibirse de los 
Corrales de Abasto, según nota que le ha pa- 
sado la Administración de Rentas de la lo- 

calidad y “además para invertir le suma de 
S 15.00 mensuales en pagar al cmpleado que 
se encargue de dicho establecimiento, suma 
que se imputará á rentas proplías disponi- 


Consta erando: 1.0 Que la autorización que 
9] solici cit ta no importa otra cosa que sl cumpli- 
miento del 
1903, demorado por las razones que se dan 
en los antecedentes agregados. 2.0 Que en 
cuanto á la autorización que se solicita para 
disponer de la suma mensual indicada siem- 
pre gue ella se impute á rentas propias dis- 
ponibles sin perivicio del- pago puntual del 
presupuesto (artículo 12, inc. 29. Lay 10 de 


Decreto del 16 de Diciembre de 


Ociubre 3 de mo 


SE RESUELVE: 


jo Conceder á la intendentia Municipal 
de $ Salto Te autorización solicitada. 
comunigue á. quienes COTTES- 
ubiique y vuelvan los antecerden- 
ños á lo Intendencia Ge su proce- 


WiLLIMAN. 


TESPALTER. 


vio. de Obras Públicas 


Ministe 


expropiación de una par- 
ente 4 don  Ciodomitn 
nara la Carretera que Se Cons- 


le Mocxquitos hasta Solís. 


Ministerio de Obras Públicas. 
Montevideo, Septiembre 30 de 1909. 


Tistos: Sizndo necesario para la construc- 
:o la carretera de squitos á Solís 
viar de inmeodieto una parcela de te- 
propiedad del señor Clodomiro Bur- 


rrenao, 
gueño. 


de 13 de Octubre de. 1905, 
51 del proyevto de obras 


ia 4 la expropiación. 
to la toma de posesión 
2 notificar á su propie- 
a mayor brevedad nuani- 
pos me como precio de su te- 
Se haya declarado para el 
de. la C ontribuci ón fanmobiliaria Corres- 

A con más un 20 olo de 
5 de la ley citada), 


ll Poder EHiecutivo, 


RESUET VE: 


Lo Declarada la utilidad pública, siendo” 
urgente 1 proplación y hecha ya la desig- 
nación Cor! iiente, proceda la Inspec- 

ción Ceneral idad, per intermedio del 
niero director de laz obras, á tomar po- 
n del terreno que'£e declara expropiado 
teneciente al señor Clodomiro Burgueño, 
Gelineado en el plano adjunto y necesario 
para Ja construcción de la car ra de Mos- 
quitos á Solís. La determina de esta 
parcela 2s la siguiente: está situada en la 
8.2 sección del Departamento de Canelones, 
pertenece al señor Clodomiro Burgueño, tie- 
Ne una superficie de 1254m2 y sus límites 
son: por el Norte y Sur dos líneas rectas de 
14m50 y 69m10 respectivamente con más 
terreno del señor Burgueño, por el Este lí- 


nea recta de 51m60 con terrenos de don Frue-- 


tuoso Acuña, y por el Oeste con línea recta 
de 32m30 con terrenos de Hipólito. Perera. 

20 Al tiempo de tomar posesión de dicha 
narcela el ingeniero, lo que hará constar en 
diligencia que él autorizará y firmará el in- 
teresado, se cerciorará de visu si la. zona, re- 
ferida es campo sembrado Ó de pastoreo, 
circunstancia esta que sentará tamb bién: por 
nota diligenciada. 

2.0 Fecho, prevendrá al expropiado que 
debe manifestar si está confcrma como. pre- 
cío de su terreno con el que se baya declara- 
do para el pago de la Contribución Tumobi- 
liaria correspondiento al mi ismo campo, con 
más un 20 ojo de bonificación. ó bien si está 
dispuesto á recurrir al Jurado Avalnador 
del Departamento que entiente en el aforo 
para el pago del impuesto inmobiliario. 


Ministerio de 


ÁS CXPTOD 


en diligencia que él a 


be manifestar el está conforme como 


DIARIO OTICIAL 


40 Vuelva á la Inspección Giueral de Via- 


WILLIMAN. 
Tra P, LAMOLLE, 


Resolución. Terreno de 
12 deberá ex 
la carretera Ge 


don Hipólito Perera 
su con destino á 


Obras Públicas, 


Montevideo, Septiembre 30 de 1909, 


Vistes: Siendo n pira la: cous- 
trueció: la carre Mosyuitos 4 So- 


dos parcelas de 
eñor Hipólito Pe- 


ar de iumedia 
torreno de propiedad 
TESTA, 

Considerando: Que de conformidad al ar- 
tículo 5 de la ley de fe 13 de Octubre de 
1905 la simple avrovación áel proyecto de 
obra3 imblica la correspondiente declarato- 
ria de utilidad pública previa á la expro- 
piación. : : 

Que siendo urgente 


la toma de posesión 
de eso terreno, procede notificar á su pro- 
pietario ¿ fin de que á la mayor brevedad. 
manifesie si contorme coma precio de 
su con.s] que se haya declarado pa- 
de la Contribución Inmobiliaria 
o 2 al mismo, con más un 20 ojo 
de tonfcación .(artículo 5 ide la ley citada), 


El Poder Iijecutivo, 
RESUELVE: 
. : El 
Le. Declarada la niibidad pública, . siendo 
urgente la expropi . hecha ya. la de- 


, Ónte, “proce úa la Inspec- 
Vialidad, por intermedio del 
tor dl Obras, 


posesión de las parcel ve se declaran 
expropiadas perter nestentes al señor HFipó- 
as 


lito Perera, delines as en el plano adjunto 
y necesarias para la construcción de la ca- 
rretera de Mosquitos £ Solís. La Jetermina- 
ción de estas parcelas es la siguiente: La 
primera tiene una superficie de 1 h. 1223 
m2, está situada en la 3.a sección judicial 
úel Departamento ¿e Canelones y limita al 
Norte y Sur des líneas recias de 347 metros 
50 centímetros y 400 metros 70 centímetros 
con m terreno del señor Perera,.por el 
Este. linea recta de 51 metros con dofia Ire- 
ne P. de Maio, por el Cesto línsa recta 32 
metros 40 centímetros con don Juan Cappi. 
La segunda tiene una superficia de 9849 m2 
situada en la 8.a setción judicial del Depar- 
tamento de Canelones y sus 'límitos son: 
por el Nortz y Sur dos recias de 327 metros 
90 centímetros y 328 metros 70 centímetros 
con más terreno lel señor. Perera, por el 
Este con una recta de 32 metros 30 centíme- 
tros con terrenos de dom Clodomiro Bur- 
gueño y por el Oeste una recta de 32 metros 
60 centímetros con terrsnos de doña Irene 
P. de Malo. 

2%Lc Al tiempó de tomar posesión de dicha- 
parcela el Ingeniero, lo que hará constar 
utorizará y firmará el 
interesado, se cerciorará de visw si la zona 
referida es campo sembrado Óó de pastoreo 
circunstancia ésta Gue sentará también por 
nota diligenciada, 

3.0 Fecho, prevendrá 


al expropiado que de- 
precio 
del terreno <on el que se haya declarado na- 
ra el pago de la Contribución Inmobiliaria 
correspondientá al mismo campo con más 
un 20 ojo de bonificación, ó bien si está dis- 
puesto 4 recurrir al Jurado Avaluador «¿el 
Departamento que entiendo en el aforo para 
el pago del impuesto inmobiliario. . 


Kesolución. 


“ledo £ 


7 RESTELTE: 


á tomar 


¿un camino vecinal, 


23 


la Inspección General. de 


WILLIMAN. 


JUAN P, LAmMoLDE. 


Dispone sea expropiado un te- 
rreno de don José Negri, con destino 
á la construcción de la carretera de To- 
ledo á San Jacinto y Sauce. : 


Ministerio de Obras Públicas. 
Montevideo, Septiembre 20 de 1909, 


Vistos: Siendo necesario para la constrie- 
ción del nuevo trozo de la carretera de To- 
San Jacinto y Sauce, expropiar de 
inmediato una parcela de terreng propie- 
dad del señor Josá Negri 

Considerando: Que de conformidad al ar- 
tículo 5.0 de la ley de fecha 12 de Octubre 
de 1905, la simple aprobación del proyecto 
de obras implica la correspondiente declara- 
toria de utilidad pública previa á la expro- 
piación. 

Que siendo urgente la toma de posesión 
de ese terreno, procede notificar á su propie- 
tario, á fin de que á la mayor brevedad. ma- 
nifieste si está conforme como precio de su 
terreno con el gue se haya declarado para el 
vago de la Contribución Inmobiliaria, co- 
irespondientea 'al mismo, con más un 20” oJo 
de bonificación (artículo 5/o de la ley ci- 
tada), ] 

El Poder Fjecutive, E” E 


Lo Declarada la utilidad pública, sienda 


«urgente la expropiación y hecha ya la desig- 


nación, proceda la Inspección General de 
Vialidad, por intermedio del ingeniero di- 
rector de las obras, á tomar posesión del te- 
rreno que se declara exprobiado, pertenecien- 
te al señor José Negri, delineado en el plano 
adjunto y necesario para la construcción del 


nuevo trozo de la carretera de Toledo á San - 


Jacinto y Sauce. 

La determinación de esta parcela, es la. 
siguiente: Pertenece al señor José Negri, 
tiene una superficie de 2.062 metros cuadra- 
dos, y Sus límites son: Por el Norte y Sur 
con más terreno del señor Negri, por el Es- 
te con el camino vecinal, por 
Santos y Miguel Ubalde, y por el Oeste con 
por medio, con Sebastián 
Briane. 

2.0 Al tiempo de tomar posesión de dicha 
parcela «l ingeniero, lo que hará constar en 
diligencia que él autorizará y firmará el in- 
terezado, se cerciorará de visu si la zona re- 
feorida es campo sembrado ó de pastoreo, cir- 
cunstancia que sentará también por nota de- 
ligenciada, 

3.0 Facho, prevendrá al expropiado que de: 
ke manifestar si está conforme como precio 
iel terreno con el que se haya declarado pa- 
ra el vago de la Contribución Inmobiliaria 
correspondiente al mismo campo, con más 


puesto á recurrir al Jurado Avaluador del 
Departamento que entiende en el aforo para 
el pago del. impuesto inmobillario, 


4.0 Vu alva 4 la Inspección General de Via- 
Jidad, á sus efectos. 
-Publíquese. o 7 
Ñ 2 WILLIMAN, 


JUAN P. LAMOLLE, 


medio con * 


A 


Resotución en la que se designa. una parce 
la. Gel señor Pedro Maverino, para sar 
expropiada con destino á la carretera 
que se construye de Toledo.á San Ja- 
cinto y Sauce. 


Ministerio de Obras -Públicas. 
Montevideo, Septiembre 30 de 1909, 


Vistos: Siendo necesario para la construs- 
ción del nuevo trozo de la carretera de To- 
ledo á San Jacinto y Sawce, expropiar de 
inmediato una parcela de terreno de propie- 
dad del señor Pedro Maverino; . 

Considerando: Que de conformidad al ar- 
tículo 5 de la ley de fecha 13 de Octubre de 
1905, da simple aprobación del proyecto de 
obras implica la correspondiente 'declarato- 
ria de utilidad pública, previa á'la expro- 
piación; : 

Que siendo urgente la toma de posesión 
de ese terreno, procede notificar á su pro- 
.pietario á fin de que á la mayor brevedad 
manifieste si está conforme como precio de 


su terreno, con el que se haya declarado - 


para el pago de la Contribución Inmobiliaria 
correspondiente al mismo, con más un 
20 ojo de bonificación (artículo 5 de la ley 
citada), 

. El Poder Bjecutivo, 

8 


RESUELVE: 


1.0 Declarada la utilidad pública, siendo 
urgente la expropiación y hecha ya da. desig- 
pación correspondiente, proceda la Inspec- 
ción General de Vialidad, por intermedio del 
ingeniero director dé la obra, á tomar po- 
sesión del terreno que se declara expropiado 
perteneciente á don Pedro Maverino, deli- 
neado en el plano adjunto y necesario para 
la construcción del nuevo trozo de la ca- 
rretera de Toledo á San Jacinto y Sauce. La 
determinación de esta parcela es la siguion- 
te: Pertenece al señor Pedro Maverino, tie- 

ne una superficie de. 6240 m2 y linda: 
por el Norte y Sur con más terreno del se- 
fior Maverina, per el Este con terrenos del 
señor P. Lagayette y por el Oeste con terre- 
nos del señor Santos Ubabde. 

20 Al tiempo de tomar posesión de dicha 

parcela el ingeniero, lo que hará constar en 
diligencia que él autorizará y firmará el im- 
teresado, se cerciorará de visu si la zona 
referida. e3 campo sembrado ó de pastoreo, 
circunstancia que sentaná también por nota 
áttigenciada. 
30 Vecho, prevendrá al expropiado que 
debe manifestar si está conforme como pre- 
cio del terreno, con el que se haya declara- 
do para el pago de la Contribución Inmobi- 
“liafía correspondiente al mismo campo, ton 
xuás un 20 ojo de bonificación, ó bien si está 
dispuesto Á recurrir al Jurado Avaluador 
del Departamento que entiende 'en el aforo 
para el pago del impuesto inmobiliario. 

40 Vuélva 4 la Inspección General de Via- 
lidad á sus efectos. 

Publíquese. 


, 


WILLIMAN. 
“a Jvax P. LAMOLTE. 


Resolución. Propuesta aceptada para el mon- 
" taje de los tramos metálicos, del puente 
sobre el arroyo Solís Chico. 


Ministerio de Obras Públicas. 


Montevideo, Septiembre 30 de 1909, 

Visto el resultado de la licitación llevada 
á cabo para el montaje de lcs tramos metá- 
licos del puente «en construcción sobre el 
arroyo Solís Chico. : 

Resultando: Que € dicha licitación pre- 
sentaron propuestas los señores León Vague- 
rre por el precio único «de $ 5000: Merguin y 
Cía., por -$ 11.420; Alfredo Villard por 
$ 11.670, y Félix Calvayrac por $ 10,475, 


DIARIO OFICIAL 


Considerando: Que la propuesta del señor 
vuerre no puede tomarse en cuenta: 1.0 
porave ela no se ajusta al formulario agre- 
gado al pliego de conáiciones respectivo, y 
2.0 porque «licho: proponente no ha hecho el 
ierósito de garántía que establece el artícu- 
lo 10 el referido pliego de condiciones. 
Considerando: Que eliminada la propues- 
ta del señor Vaguerre, la más ventajosa de 
las restantes es la del señor Félix Calvayrac. 
Atento á lo manifestado por la Inspección 
General de Vialidad en el ¡precedente in- 
forme, : 


SE RESULIVE! 


Aceptar la propuesta del señor Félix Cal- 
vayrae, por la suma de $ 10,475, para el mon- 
taje de los tramos metálicos del puente que 
se consiruye sobre el arroyo Solís Chico. 

Vuelva á la -Enspección General de Viali- 
dad para que formalice con el adjudicatario 
el contrato respectivo, elevándolo al Minis- 
terio de Obras Públicas, para su aprobación 
definitiva. 

Comunfguese y publíquese. 


s 


WILLIMAN. 
JUAN P. LAMOLLE, 


DESPACHOS E INFORMACIONES 


Ministerio del Interior 


DESPACHO DEL MINISTRO 


.-A1l Ministerio de Hacienda—Expediente de 
don Bruno Carrasco Galeano, jubilación. 

—A la Junta Electoral de Durazno—S* 
manda proveer de ochenta cuadernos de co- 
pias de inscripciones del Registro Cívico. 

—A la Usina eléctrica de. Montevideo— 
Nota del- Diario Oricrar, sobre interrupcio- 
nes en el servicio. 

—A la Contaduría General—Ingresos du- 
rante la 2a quincena del mes de Septiem- 
bre del Drarto Orician. Designación del se- 
ñor Eloy G. Pereira para astuario del Juz- 
gedo de lo Civil de 3,er íurno. 

—A la Dirección del Registro del Esta- 
do Civi—Designación del señor Juan Villa- 
lengua para Juez de Paz ue la 11.2 sección 
“de la Capital, y Pedro Boggiani, para Te- 
niente Alcaide del 4.0 distrito de la 9.a see- 
ción. . 

—Al Ministerio de Obras Públicas—Ante- 
cedentes de la denuncia de un campo hecha 
por Domingo González. 

--Una comunicación. 

—Se manda archivar—Notas de la Inten- 

dencia Municipal de Cerro Largo, sobre re- 
fuerzo de rubro, en virtúd de quedar sin 
efecto lo solicitado. 
- —A informe «le la Contaduría General— 
Autorización solicitada por la Intendencia 
Municipal de Colonia, para disponer del ex- 
cadente del ejercicio 1908-1909, 

—A la Contaduría General—Estados de 


Septiembre ppdo. y lo del corriente. 
—A la Contaduría General—Nombramien- 

to para portero de la Dirección de Correos, 

á favor de don Luis Biggio. + 

—A la Contaduría General—Estado del 
producido de las rentas que constituyen el 
“Tesoro de Caridad”, correspondiente al 4.0 
trimestre del ejercicio 1908-1909. 

-—A la Dirección de Correos—Expediente 
relativo á la inspección de contabilidad y 
arqueo de caja, practicada en - Septiembre 
último, en la Administración de Correos de 
Río Negro. o. . 

-——A la Dirección de Correos—Expediente 
reativo á la imspección de contabilidad y 
arqgueo de caja, practicada en Septiembre 
último en la Administración de Correos de 
Soriano. 


Ingresos y Egresos del Correo, días 29 1e 


Octubre 3 de 1909 


—A la Contaduría General—Fiscalía de lo 
Civil de 2.0 turno, inversión del presupuesto 
de Septiembre. 


La Secretaría. 


Ministerio de Relaciones Exteriores 


DESPACHO DEL MINISTRO 


Consulado General del Uruguay en Barce- 
lona—Acompaña los cuadros demostrativos 
del movimiento comercial habido entre ese 
puerto y los.de la República durante el mes 
de Julio último.—Se remiten donde corres- 
ponde los cuadros estadísticos anexos y se 
avisa. : 

—Consulado General del Uruguay en Ho- 
landa—Remite 20 ejemplares- de la traduc- 
ción que ha hecho imprimir del Reglamento 


-Interno de nuestro Alojamiento de Inmi- 


srantes.—Se pasa al Ministerio de Indus- 
trias, Trabajo € Instrucción - Pública y se 
avisa. : 

— Consulado General del Uruguay en Por- 
tugal—Comunicas las actuaciones extraor- 
dinarias verificadas por los Agentes Consu- 
lares de su dependencia durante el mes de 
Julio último.—Se transcribe esta nota á la 
Contaduría General y se avisa, 

—Consulado del Uruguay en Río Grande 
— Acompaña un giro por $ 116.—, importe de 
la renta recaudada durante el mes de Agosto 
último.—Se remite al Ministerio de Ha- 
cienda la letra acompañada y se avisa. 

—£e oficia á los Consulados Generales en 
el Brasil y en Francia, á los Consulados en 
Paranaguá. Bagé6, Yaguarón, Santa Ana, 
Bahía, Pernambuco, Santos, Río Grande, y 
Viceconsulados en Río de Janeiro, Urugua- 
yana, Don Pedrito, Santa Victoria del Pal- 
mar y San Juan Bautista del Cuareim, co- 
municándoles haberse librado las respecti- 
vas órdenes de pago, por valor de sus suel- 
dos y gastos de oficina, correspondientes al 
cuarto trimestre del año en Curso. 

——Dirección General de Estadística—Co- 
munica que el señor Hareclio Sena ha vuel- 
to al desempeño de su empleo en esa ofi- 


.cina, quedando de hecho sin efecto la renun- 


cia que había presentado.—Se archiva. 

——Ofícina de Canje—Remite los combpro- 
bantes de la inversión del presupuesto de 
esa Oficina, correspondientes al mes de 
Agosto.—Se pasa á la Contaduría General 
del Estado, á sus efectos. 

—Legación en Alemania—Informa que esa - 
Legación ha hecho gestiones á fin de que 'a 


“Comisión Militar Uruguaya obtenga facili- 


dades para el desempeño de su misión ofi- 
cial, y remite copia de una nota del Minis- 
terio de Negocios Extranjeros de ese país, 
relativa 4 la visita de establecimientos que 
harán dichos militares en el mes de Octubre. 
—Con transcripción úe esta nota, se remite 
al Ministerio de Guerra y Marina la copia 
á que hace referencia y se avisa, 

—Legación en la Argentina—Devuelve de- 
ligenciado por las autoridadés argentinas el 
exhórto relativo á los autos de N. N.—Se da 
dirección al exhorto adjunto y se avisa. 

—Consulado General en la Argentina — 
Devuelve regularizados los documentos que 
á solicitud del señor Esteban Patrone y 
Sanguinetti fueron remitidos á ese Consula- 
do para su legalización. —Previo pago de los 
gastos, se entregan al interesado los docu- 
mentos de la referencia. + . 

—Sección Consular— Informa sobre los 
servicios consulares prestados por el señor 
Enrique Dauber.—Se pasa al Ministerio de 
Hacienda para su conocimiento y demás 
efectos. . 

— Universidad de Montevideo —Solicita 
una lista de los señores Cónsules Generales 
de la República en el extranjero, á quiénes 
les enviará gratuitamente los “Anales de la 


Octubre 3 de 1909 


_Universidad”—Se remite la nómina del 
Cuerpo Consular solicitada. 

—Alta Corte de Justicia—Remite un ex- 
horto para el señor Juez Federal de Buenos 
Aires en el proceso seguido á N. N.—Se da 
dirección al exhorto de la referencia y se 
avisa. 

: La Secretaríz. 
(mmm 
Ministerio de Hacienda. 


DESPACHO DEL MINISTRO 
Nota de la Dirección General de Aduanas, 


—Sobre exoneración de derechos de mercado, 


rías en comiso, tomadas pjur.el señor Anto- 
nio Sanguinetti. —A la Dirección General de 
Aduanas. 

—Nota de la Inspección General de Viali- 
dad—Sobre despacho, libre de lerechos, de 
materiales. —= A la Direcctón General de 
Aduanas. . 

—Nota del Ministerio de Guerra y Mari- 
na—Sobre personal para el cañonero “18 de 
Julio”.—A la Contaduría General. 

": —Expediente de Camila y -Juana Moreno, 
sobre pensión.—A la Contaduría General. 

—Nota del Banco de la República, sobre 
permuta: de un terreno en el pueblo del Car- 
melo.—Al Banco de la República. 7 

—Expediente de Juan Reynes, sobre Jubi- 
lación.—A la Contaduría General. 

—Ligutdación núm. 19.756 por $ 92, 14 á 
favor del Ferrocarril Norte. —Al Ministerio 
del Interior. 

—Notas del Juzgado Civil de ler, turno— 
" Sobre aprobación de impuesto de herencias 
de las sucesiones de Juan Jhonson, Juana 
Pedro Minnelli, Virginia Guichón, Carlos 
Vallaro, José A. Martinelli, Aurelia Rodrí- 
guez, María Josefa Ureta y Luisa García 
de López.—A la Contaduría General, : 

—Expediente de Natalio Cerizola, sobre 
exoneración de una: multa.—A la Dirección 
de Impuestos Internos. 

—Expediente del Ferrocarril Midland—-Su 
Cuenta. por Septiembre pasado.—A la Direc- 
ción de Contabilidad y Control de Ferroca- 
rriles. . 

—Expediente. “de José, Bagnalasta, sobre 
expropiación .de terrenos.—A la Contaduría 
General, 

—Expediente de Sofía Muñoz—Sobre co- 
bro de pensión.—Vista al señor Fiscal de 
Gobierno de 2.0 turno. 

—Expediente del Ferrocarrtl Noroeste— 
Su cuenta por Agosto pasado.—A la Conta- 
duría General. . 

- —Nota de la Dirección General de -Adua- 
nas, sobre pago de $ 38.65 para el empleado 
Juan Lastedo.—A la Contaduría General. 

—Notas, de- la Fiscalía de Hacienda, so- 
bre aprobación de impuesto de : herencia de 
las siguientes sucesiones: Angel Martine- 
Hi, Luisa García de López, Juan P. Minne- 
Hi, Carlos Vallaro, Virginia Guichón, Aure- 
lia Rodríguez y María- Josefa Ureta.—A- la 
Contaduría General. o 

—Nota del Juzgado de io Civil de 3er. 
turno—Sobre aprobación de. impuesto de he- 
rencia de la sucesión de Francisco Platero. 
—A la Contaduría General. 

—Nota de la Fiscalía de. Hacienda, sobre 


aprobación” de impuesto de herencia de la' 


sucesión de Rosa Pérez de Pérez.—A la Con- 
taduría General. 

—Nota del Consulado en el Brasil—Remito 

el boletín de Aduana de Río de Janetro, «o- 
rrespondiente al 31 de Agosto pasado.—A 
la Dirección General de Aduanas. 
- —Nota de la Inspección General de Viali- 
dad—Remíite el presupuesto del personal de 
conservación de canteras por Septiembre 
pasado.—A la Contaduría General. 

—Notas (tres del Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores, sobre despacho libre de dere- 
chos de útiles para las Legaciones de la Ar- 
gentina, Francia y Brasil—A la Dirección 
General de Aduanas. 

—Nota de la Contaduría General del les- 
tado, "sobre subsidio para el presupuesto es: 


“ta pesos ($ 90.—) 
-Gianelli, destinada 
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colar por Septiembre pas 
se á la Contaduría Geseral. 


La Secretaría. 


] Ministerio de Industrias, Trabajo 
" € Instrucción Pública 


RELACION peE Los ASUNTOS FIRMADOS 
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚ- 
BLICA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1909. 
1-Se resuelve concederá los señores 

Saint Hnos., la revalidación que solicitan 


«de una patente de invención adicional, rela- 


tiva á “Un nuevo tipo de ventilador” por el 


término que falte para el vencimiento de la, 


patente principal. 
2—Autorízase á la Dirección de la Escue- 


la de Artes y Oficios para abonar, con cargo ' 


al rubro “Talleres”, del presujuesto en vi- 
gencia, la suma de seiscientos ochenta y seis 
pesos noventa y cuatro centésimos ($ 686.94), 


importe de la adquisición de 5092 kilos" de 


papel celulosa destinado á la impresión de 
fajas para impuestos. : 

3—Concédese al señor Veterinario Oficial 
en Santa Rosa del Cuareim la licencia que 
solicita por el término de seis meses (por 
razones de enfermedad), á fin dee que se tras- 
ltade 4 Italia para seguir un tratamiento es- 
pecial. 

4— -Autorízase á la Dirección General de 
Instrucción Primaria para abonar, con car- 
go. á Economías, la suma de ciento sesenta y 
dos pesos ($ (162.—), importe de la suma 
que adeuda á la casa Barreiro y Ramos por 


la confección de 2000 uiplomas. 


5—Se manda librar orden de pago á favor 
de la Biblioteca Nacional por la suma de 
treinta y cuatro pesos sesenta y seis centé- 
simos ($ 34.66), importe del “s¿umento del 
alquiler. correspondiente á ocho «(ifas-del mes 
de Septiembre ppdo. 

6—Orden de pago á que se refiera la ano- 
tación que precede. 

7—Autorízáse al Instituto Meteorológico 
Nacional para abonar, con los proventos de 
la “Hora Oficial”, la suma 'de treinta y ocho 
pesos ($ 38.—), importe de la adquisición 
de repuestos para el - péndulo eléctrico 
“Hipp”. 


S—Autorízase á la Dirección General de | 


Instrucción Primaria para abonar, con cargo 
á Economías, los gastos que demande el fun- 
cionamiento. de un curso nocturno 
adultos en la ciudad de Maldonado, con su- 
jeción á la siguiente planilla: Un Directo-, 
$ 25.00 mensuales. Gastos, $ 5,50 mensuales. 

9-—Se manda liquidar una cuenta del Fe- 
rroearril Norte del Uruguay por la suma 
de siete pesos cinco centésimos ($ 7.05), por 


pasajes y fletes. expedidos en Agosto ppdo. 


10—Apruébase la reglamentación higiéni- 
ca para las escuelas y colegios particulares 
de la Revública, formulada ppr el Cuerpo 
Médico Escolar y con las modificaciones 
aconsejadas por el Consejo Nacional de Hi- 


_glene. 


11—Se manda. librar orden de pago á fa: 
vor de la Dirección General de- Instrucción 
Primaria pés la suma de “tres mil ochocien- 
tos ochenta y seis pesos noventa y seis cen- 
tésimos ($ 3.888. 96), que será.remitida á «a 
Departamental de Artigas para pago de la 
construcción del edificio escolar de “Cabe- 


llos”. 


12—Orden de pago á que se refñere la axno- 
tación que precede, 

13—Se resuelve conceder á la señora Eu- 
doxia L. de Aguilera, maestra de la escuela 
de 2.0 grado núm. 17 de Treinta y Tres, la 
licencia que solicita por el término de dos 
meses, con goce de medio sueldo. 

14—Orden de pago por la suma de nove 

á favor de don José P. 
6. sufragar los gastos que 
se le hayan originado durante el mes ne 
Septiembre ppúo., con motivo de los comeo- 
tidos que se le confiaron de acuerdo con la 


" resolución de lo de Junio último. - 


15—Orden de pago por la suma de ciento 


azado.—Enter ado, pa- 


para | 


“sos setenta centésimos ($ 1.216.70), 


25 
cincuenta pesos ($ 150.—) á favor de don 
Miguel Lersna, importer de la pensión que 
le corresponde por 
acuerdo con la ley de 9 de Julio dei año úl 
timo. 


16—Se manda librar orden de pago á fa- 
vor de la Dirección General de Instrucción 


Primaria por la suma de quince mil novexz- * 


ta y nueve pesos con cincuenta y ocho cen- 
tésimos (15.099,58), importe de la constirue- 


ción del local para asiento de la .escuela ru- ” 


ral núm. 26 que funciona en Melilla. 

17-—Orden de pago á que se refiere la ano- 
tación que precede. . 

18--Se resuelve desestimar una solicitud 
del señor Eduardo M. Alvarez, relativa á la 
inscripción de la marta denominada “EL- 
vase Bosch” de los hermanos Bosch y Cos- 
ta de Badalona (España). 

19—Nómbrase 4 don Adolfo Vidal Piñero, 
sobrestante de las obras escolares á practi- 
carse en Guadalupe (Depar tamento de Ca- 
nelones), con la asignación de sese nta pesos 
mensuales. y 


20—$Se resuelve librar orden de pago á fa-” 


vor de la Dirección Genedal de Instrucción 
Primaria por la suma de veinte y. nueve mil 
novecientos siete pesos con noventa y Un 
centésimos ($ 29.907.91), 


tinado á asiento de la escuela rural núm. 1 
que funciona en el Cerrito de la Victoria. 

21—Orden de pago á que se refiera la ano- 
tación que precede. 

22-—Se manda librar orden de pago 4 fa- 
vor del encargado del establecimiento “La 
Estanzuela” por la suma de quinientos 'no- 
venta: y tres pesos ($ '593.—), para pago de 
los sueldos del personal y gastos efectuados 
durante el mes de Septiembre ppdo. 

23—Orden «le pago á que se refiere la ano- 
tación que precede. 

24—Se resuelve librar orden de pago á fa- 


vor de la Dirección General de Instrucción 


Primaria por la suma de dos mil trescientos 
ochenta y seis pesos - -con noventa y seis cen- 
tésimos ($ 2.386.96), importe del presupues- 
to para la construcción del edificio destina- 
do á asiento de la escuela rural núm. 12, 
en Sauce del Yi (Departamento de Du- 
razno). 

25—Orden de pago á que se refiere la alo- 
tación que precede. 

26—Autorízase á la Dirección General de 
Instrucción Primaria para abonar, con cargo 
á Economías, la suma de nueve pesos 
($ 9.—) mensuales, importe del aumento 
en el alquiler de la casía que ocupa la éscue- 
la rural núm. 25 del Durazno. . 

27—Se manda librar orden de pago á fa- 


- vor del Consejo de la Escuela de Agronomía 


por la enma de mil doscientos diez y seis pe- 
importe 


de los gastos originados con motivo de la 


. inauguración del edificio de la Escuela. 


23—= Orden de pago á que se refiere la ano- 


tación que precede.” . 

29—Acéptase la propuesta formulada por 
el Consejo Directivo de la Facu: tad de Me- 
dicina 4 favor de don Andrés Martínez pa- 
ra desempeñar el empleo de. segundo ayu- 
dante del Instituto de Química. 

30—Se autoriza al 
Experimental para invertir hasta la' suma 
de veintisiete pesos setenta y ocho centési- 


mos ($ 27.78), en el pago de unas: cuentas . 


ocasionadas por el servicio veterinario. 

31—Se aprueban las cuentas producidas 
por la Oficina de Verificación de Pesas y Me- 
didas relativas á la gestión de los impuestos 
de contraste y verificación correspordientes 
á los años 1907-1908, y se man:la librar orden 
de pago á favor de da Tesorería General por 
la suma de: cuarenta mil setecientos cinco 
pesos cincuenta y . cinco centésimos 
($ 40.705.55), importe del reintegro que debe 
hacérsele. 

32—Onden de pago á que se refiere la ano- 
tación que precede. 

33—Nómbrase á don Ricardo Lockart ve- 


Septiembre ppdo., le - 


importe del presu- ' 
" puesto para la construcción del edificio des- 


Instituto de Higiene : 


terinario oficial de Santa Rosa del Cuareim, 
mientras dure la licencia concedida al titu- 
lar don José Ventri, 

34—So resuelve desestimar el pedido de 


los señores José M. Corta y Cía., relativo á 
la inscripción de la marca de fábrica denomi- 
neda “Black Prince”. : 
30—Se resuelva aprobar el proyecto del 
Consejo Universitario, sobre cobro de dere- 
chos de inscripción para los «diversos exá- 
«menes de ingreso, excepción -hecha del inci- 
so 2.0 del artículo 1.0 en lo referente á las 
cuotas que deberán abonar los estudiantes 
QUe asvinen ingresar á la Escuela de Agro- 
nomía. ec 
36—8Se resuelve autorizar al Consejo Uni- 
versiterio para abonar, con cargo 4 Econo- 
mías, la suma de trescientos ochenta pesos 
($ 280.—) anuales, al señor Fernando Nebel 
* Alvarez, como remuneración de los servicios 
extraordinarios que presta en su carácter de 
auxiliar de la Secretaría de la Facultad de 
- Medicina. : . 
37—Cúmoiase á la ley autorizando al Po- 
der Ejecutivo para concurrir á la exposición 
universal á celebrarse en Bruselas. 
La Secretaría. 


DESPACHO DEL MINISTRO 


(A favor de los xeñores Eduardo Capellas y 
Conrado Carlos Cornú. 

—intendencia Municipal de la Capital— 
Oficio de la Inspección de Enseñanza Priva- 
da, solicitando que la Dirección de. Salubri- 
dad comunique los caso3 de enfermeñlades 
infecto-contagiosas que s> produzcan en las 
escuelas particulares 

—Consejo Nasgional ¿le Higiene—Antere- 
dentes de un ofizio de la Juspección de En- 
soñanza Privada relacionado con un caso de 
“escariatina habido $n el Lineo' Carnot. 

—Concédese la ¡icencia solicitada por el 
“señor Diego Tramarripo, contrastador le pe- 
sas y medidas del Oey1tamento de Ciolo- 
nia. ? 

- —De acuerdo cor lo informado por la 
División de Agricultura se desestima el peti- 
torio del señor Juan .. Pret icitando 
el libre despacho de deréchos para máquinas 


agrícolas. o 
—Concédese la licencia solicitada por el 
señor Felipe Sicco, contrastador de pesas 


y medidas del Departamento de Flores. 
—Concédese la autorización solicitada por 

el señor Director de la Oficina de Pesas y 

Medidas para disponer el traslado del con- 


trastador del Departamento de Fiores á la. 


Capital, en carácter provisorio. 

. Contaduría General-——Estado demostra- 
tivo del nrovimiénto de los dineros prove- 
mientes dé “Garantía de. propuestas” habi- 
do en la Dirección General de Instrucción 
Primaria durante el mes de Agosto ppdo. 

—Ministerio de Relaciones Exteriores— 
Oficio de la Universidad solicitando varios 
ejemplares de la obra”: Enseñanza de la His- 
toria”, de la que es autor don Ricardo Ro- 
jas. 

—Caja Nacional de Jubilaciones y Pen- 
siones Civiles—Expediénte de jubilación de 
la señora Josefa Cotelo de Inchausti, Direc- 
tora de la Escuela. del Asilo de Expósitos y 

* Huérfanos. 

- —División de Agricultura—Nota relacio- 
nada con el pedido de licencia formulado 
por el señor Ricardo Regules, empleado de 
esa oficina. : 

—fnstituto de Higiene Experimental — 
Informe sanitario del ganado en Bilbao, por 
el mes de Julio, Bélgica y Vigo, por Agosto 
pbpdos. 


> 


Títulos de marcas firmados 


“La Higiénica”-—De Antonio Goyena, de 
Montevideo. : 


“Petrel”—De la señora Angela Villemur - 


de Petrel, de Buenos Aires. 


DIARIO OFICIAL 


:“Jelow"—De “The American Cotton”, 
de Nueva York (E. U. de N. A.). 

“La Ibérica del Uruguay-Estrella” — 
Zerboni y Pergamino de Montevideo. 


De 


Privilegios concedidos 


Sistema de marcas para ganado mayor, 
denominado “Sistema Rosé”, del señor. Dal- 
miro Rosí, de Montevideo. 


. Transferencias de marcas acordadas 


“El Libertadore Garibaldi”—De los seño- 
res Meacgregor Aitken y Cía., de Montevi- 
des, transfieren á los señores Macgrogor 
Aiken y Cía., de Buenos Aires (R. A.). 

“León de Caprera"—De los mismos. 

“Gran Bretaña”—De los mismos. 

“Resistencia” —De los mismos. 

“Estrella”—De logs mismos. 

“León”—De los mismos. 

“Libra Esterlina—Soberano”—De los mis- 
mos. 

“La. Justicia”-—-De los mismos. 

“Fénix”—De los mismos. 

“Camisa”-—De los mismos. 

“Tijera”-—De lcs mismos. 

“Vapor”—De los mismos. 

“El Ovejero”—De los mismos. 
“Eccolo”-——De los mismos, 
“Mitra”—De los mismos. 
“Evviva Italia”—De los mismos. 


La Secretaría, 


Ministerio de Obras Públicas 


DESPACHO DEL MINISTRO 


A informe (de la Inspección Técnica Re- 
gional núm. 7 pasa el escrito de don José 
Amor, reclamando el pago de haberes. 

—iA informe del Departamento Nacional 
de Ingenjeros, pasa la nota del Honorable 


Consejo de Higiene relacionada con la cons: 


trucción de ww. cc. y algibes en los pueblos 
de los Departamentos del imterior y litoral 
de la República, 


——Se remite á informe del Departamento 


Nacional de Ingenieros, las propuestas pre- * 


sentadas para la construcción de un w. c. 
en el edificio anexo al faro de Punta del 
Este. : . ! 

—Se manda dar vista á los señores Met- 
ven, Vincenti y Cía., de la nota de la Oficina 
Hidrográfica relacionada con les gastos efec- 
tuados con motivo del despacho de los útiles 
destinados á la draga “Uruguay VII”. 

-Se aprueba la designación de don Antonio 
González Roca, archivero del Departamento 
Nacional de Ingenieros, para reemplazar al 
tesorero de dicho Departamento, don Leo: 
poldo Stcracé, mientras dure la licencia que 
le ha sido concedida. . : 

—8e remite al Ministerio de Guerra y Ma- 
rina, para que lo pase á la Junta de Admi- 
nistración Militar, á sus efectos, la lista de 
los útiles de máquina y Cubierta solicitados 
por el patrón del vapor “Oyarvide”, para 
el consumo de dlicho vapor., 

—Al Ministerio de Industrias, Trabajo é 
Instrucción Pública, se remite para la reso- 
lución que corresponda, el xpediente rela- 
tivo á la revaración dlel edificio que ocupa 
la Escuela Rural núm. 21 en Colonia Cosmo- 
polita. : 

—Se remiten al Departamento Nacional 
de Ingenieros, Á sus efectos, la solicitudes 
«Iúémeros 687, 688, 690 y 692 de la Empresa 
del Ferrocarril Central del Uruguay, pidien- 
do libre despacho de materiales destinados 
é la construcción del nuevo coche oficial y 
del galpón de máquinas en Nico Pérez. 

—Informada por el Departamento Nacio- 
nal de Ingenieros, se remits al Ministerio de 
Industrias, Trabajo é€ Instrucción Pública, la 
solicitud de la Sociedad Minas de Oro del 
soldado, pidiendo el libre despacho de ma- 
teriales destinados á la explotación de di- 


chas minas. 


—Informada por el Departamento Nacio- 
nal de Ingenieros, se remite al Ministerio del 


- : Octubre 3 de 1909 


Interior la ordenanza sobre Cercos y-vere- 
das formulada por la Comisión Auxiliar del 
pusbio Josá Batlle y Crdófez. 

—A informe del Departamento Nacional 
de Ingenieros, pasa la solicitud núm. 222 
de los señores Salvo, Campomar y Cía., pi- 
diendo el libre despacho de materiales des- 
tinalos á la fábrica de tejidos Ge gue son 
propietarios. : 

—Informada por el Departamento Nacio- 
nal de Ingenieros, pasa al Ministerio de Ha- 
cienda ¿a solicitud de La Algodonera Uru- 
guaya, pidiendo el libre despacho de dos 


. máquinas para urdir hilados. 


—A informe del Departamento Nacional 
de Ingenieros pasa la solicitud de la Socie- 
dad La Frigorífica Uruguaya, pidiendo el li- 
Lre despacho de un motor á vapcr de alta y 
baja.presión,. un dínamo y una caldera. 

—Se' remiten al Departamento Nacional 
de Ingenieros, á sus efectos, las solicitudes 
números 26, 28 y 29 de la Empresa del Fe- 
rrocarril Midland del Uruguay, pidiendo el. 
libre despacho de materiales destinados á la 
construcción del ramal de Algorta y Fray 
Bentos. 

—Vuelve á informe de la Contaduría Gre- 
neral, la nota del tesorero del Departamen- 
to Nacional de Ingenieros, pidiendo la de- 
volución del descuento de 1 ojo hecho en los 
pagos de presupuestos, jornales y fletes co- 
rrespondientes 4 conservación de carreteras. 
" —Se remite al Departamento Nacional de 
Ingenieros, para la resolución de corres- 
ponda. el expediente relativo á la construc- 
ción de un edificio destinado 4 la Escuela 
Rural núm. 24 en “Colonia Española”. 

La Secretaría. 


Ministerio de Guerra y Marina 


DESPACHO DEL MINISTRO 


Consejo de A. Militar—Adjunta la cuen- 
ta detallada ce los gastos de fletes y efec- 
tos suministrados al 4.” de Infanteria.— 
Informe el señor Jefe del Cuerpo de Sani- 
dad Militar. 

—Ministerio de Relaciones Exteriores 
—El Consulado del Uruguay en San Se- 
bastián comunica que ha expedido un 
certificado de existencia al señor coronel 
don Gerónimo Amilivia. —Pase á la Junta 
de Administración Militar y comuníquese 
á la Contaduría General. 

—Ministerio de Relaciones Exteriores — 
El Consulado en Inglaterra, hace sáber 
que á pedido de los señores Lota y 
Aznar ha retirado la patente de naciona- 
lidad por la cual el vapor «Bakio: nave- 
gaba con el pabellón nacional. — Vuelva 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, á 
sus efectos. 

—Pablo Guazzoni—Solicita pago de la 
cuota que le corresponde por dos viajes 
realizados en Septiembre' ppdo. por el 
vapor «Queguay» entre este puerto y el 
de La Paloma—Pase al Ministerio del la- 
terior. : 

—Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Remite copia de la escritura otorgada 
en el Consulado de la República en Bar- 
celona, por la que se traspasa á favor de 
los herederos de don Juan Roig y Puig, 
la cuarta parte del valor de la barca na- 
cional «Port Sonachan».—Vuelva á aicho 
Ministerio. : 

—Junta de Administración Mililar— 


| Rendición de cuentas y movimiento gene- 


ral de caja, correspondientes al mes de 
Septiembre ppdo.—Pase á la Contaduría 
General. o 

—Narcisa Torralba, hija de teniente 2.? 
—Por cédula y pensión.—Corra la vista 
á la Fiscalía de Gobierno. 

-——Estado Mayor General—Solicita pa- 
sajes.—A la Junta de Administración Mi- 
itar. : 


- La Secretaría, 


de 1909 
ADUANAS DE LA REPUBLICA 


RECAUDACIÓN DE DERECHOS, PRACTICADA POR LAS RECEPTORÍAS, 


Ociubre 3 


EN AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO 


Receptoria de la Colonia 


ESTADO demostrativo y comparatiro de la recaudación de la 
Receptoria de la Colonia durante el mes de Agosto de 1909 


(Formulado de acuerdo ton el Superior Decreto de fecha 1. de 
Septiembre de 1908) 


"Mes gual | . 
RENTA Ñ mes delaño! Diferencia [| Observaciones 
úe la [echa anterior 


 ——_—  ---—— -  I««dA=>>5=>3===1 


1.107 67 


importación. a] 7.642 62] $ 6.534 93/ 5 Aumento 
Experteción. ct. +.» +] 4,8688 15| » 5.008 19/ > 139 91 Menos 
Diversos Tamos. . . . .[|» 30388] » 285 65| » 18 23] Aumento 
AUMEenioS . . . ... . |» — » = "j> — _ 
Comisós . . c.. . > — >» — » —- — 
1 c/o sobre pagos - [3 — » 23 90| » 23 90 Menos 
Impuestos internos. . ., |» 347 24] » $733 |» - 2397 Aumento 
1 c/o de Exportacion . . |» 1.5988 16[ » 2.413 88» 18423 ía 
30/0 de Importación ", . |» 1.119 10Í » 1.302 08| » 122 96, Menos 
1/2 0jo delmp Consular . |» 186 49| » 2890 53] » B4 081] - dd 
1 1/20/00 Patente. ". . . |» 85 08] » 48 27| » .6 Sif/ Aumento 
berecho Consular. . , . [> 6D] » — >» ES 1d 
“Impuesto de Extracción. . | » 7.270 30) » 6.696 9] » 573 36 id 
Totales. . . .. $ 21.081 €5| $ 1.775 62a[| Aumento 


$ 23.487 47 


Aumento sobre'el mismo mes del año anterior, mil selecien- 
tos setenta y cinco pesos con sesenta y dos centésimos. 


Colonia, Agosto 31 de 1909. - 
G. Paseyro. 


Ministerio de Hacienda 
Montevideo, Septiembre 3 


3 de 1909. 
Publíquese y archivese. " 


VipaL, 


Keceptoria de Mercedes 


ESTADO demostrativo y comparatico de la recaudación de la Re- 
ceptoria de Mercedes durante el. mes de Agosto de 1909. 


(Formulado de acuerdo con el $, Decreto de fecha 1.” de Sep- 
tiembre de 1908) 


Igaal 


Mes - 
RENTA mes del año | Diferencia || Observaciones 
de la flecha anterior 


pá 


tuportación. o... +. +. (3 6.467 29) $ 3.909 13 
¿sportación . o... » 62% 82] » 2 -608 83 
DIVersos PEMÓS. +. . «+ |» 22 63] » 72 06 
AUMBNÍOS +.» . .. . 5] — » —- 
Comises . . o. » — » — 
1 0fo sobre pagos. A E — » 12 56 


Impuestos Internos . +. . E . 
30/o de Exportación. . .[» 1738» 43524 

3 0/0 de importación . . |» 639 33| » 434 26 
1 ajo de Imp. Consulsr . . > 106 68 »- 724) 
11/20/00 Patente . . .]|>» 44 16) » 
Derecho Consuler. . 

Impuesto de Extracción. 


LUPI 1441 


Totales, 


.$ 8.433 96/ $ 7.088 19 $ — “147 17 


Son setecientos cuarenta y siete pesos y diez y siete centési- 
mos de más en el presente mes. 


Mercedes, Septiembre 1.” de 1909. 


:M. Laens 


Ministerio de Hacienda. 


Montevideo, Septiembre 3 de 1909." 


Publíquese y archivese. 


e 


ViDaL. 


DIARIO «(OFICIAL 27 


Receptoria de Fray Bertos 


ESTADO demostratico y comparativo de la recaudación de la Re- 
ceptoria de Fray Bentos, durante el mes de Agosto de 1909 


(Formulado de acuerdo econ el S. Decreto de fecha 1. de Sap- 
tiembre de:1908) 


Mes Igual 
RENTA . > mes delañoj Diferencia [| Observaciones 
de la fecha anterior 
, ! : 
Importación . . +. +. +13 1.857 27(-8 1.381 13 8 2476 14 Excedente 
Exportación. » 10.929 67| » 2.903 73 > 7.933 04 id 
Diversos ramos. ¿.l|>»-: 43 Bl> 33.58 > 9 54 dd 
AUMEnNtOs +... 0... [o — n — o» = IE — 
Comisos . o. =- _- po =” = 
1 ojo sobre pagos. A E 21 05] » 14 89 » 6.23 Excedente 
Impuestos “internos A E 69 30] » 19 80; > 49 50 id 
l ejo de exportación. ., . |» 3.783 56] » 1.218» 2.367 56 id 
3 o/o de importación. . . |» 331 13|» 139 35] >” 200 80 id 
1 0/0 de Imp. consular . . |» 53 19] » 21 72| > 33 47 id 
13/20/00 patente. . . +. |» 67 82] » 419] » 25 85 id 
verecho consular. . > 39 10 20 30] > 18 80 ia 
Infpuesto de extracción. — - =- — 
Totales. . . 1 $.17.199 23] 5 5 875 34 — 


Aumento sobre lo recaudado en el mismo mes del año 
anterior $ 11.323.89 - 


Vray Bentos, Agosto 31 de 1909. 
J. L. Bayeto. 


Ministerio de Hacienda. 
Montevideo, Septiembre 2 de 1909. 
Publiquese y archívese. 


VIDAL. 


Receptoria de Pays2udú 


ESTADO demostrativo y comparativo de la recaudación dela Re- 
ceploria de Paysandú durante el mes de Agosto de 1909 


(Formulado de acuerdo con el $. Decreto de fecha 1.” de Sep- 
tiembre de 1908) 


Mes Igual 
RENTA - mes del año| Diferencia [|'Obseryaciones 
de la [echa anterior 
- Importación . $11.467 30| $ 13.569 24] g 2.101 94 menos 
Exportación . » 6.749 [> 11.193 81| » £.444 81 » 
Diversos ramos. » 100 5] > 36 66] » 03 88/p. más 
Aumentos. » - » 242 2854 menos 
Comisos . -. co. - — — — 
E o/o sobre pagos . o. 28 46] > 143] > 27 03 más 
Impuestes internos . |» 492 71] » 582 80] » 99 09 MCEROS 
100 de exportación. . . |» 1.266 86; » 1 DS 65] > Us! 74 > 
3 o/o de importación. . . |» 1.406 76] » 1.652 92] > 215 23 ” 
1 ojo de Imp. consular . . |» 207 56|» 39826] » 9 30 más 
1 1/2 ono patente. +. . «|.» 164 394 >» 232.56] » 68 17 menos 
Derecho consular. . . . |» 235 —| » 8 80] » 16 20 más 
Impuesto de extracción. . | » 8= — » 8-— » 
Totales. . . . "$ 21.916-58| $ 29.710 63/ $ 7,794 01 menos 


Paysandú, Agosto 31 de 1909. - 
E. Espalter. 


Ministerio de Hacienda. 


Montevideo, Septiembre 7 de 1909. 
Publiquese y archivese. 


. - — NIDAL. 


28 


Receptoría del Salto 


ESTADO demostrativo y comparativo de la recaudación de la Re- 
ceptoria del Salio, durante el mes de Agosto de 1909. 


(Formulado de acuerdo con el S. Decreto de fecha 1.” de Sep- 
tiembre de 1903) 


Mes Igual 
RENTA * a mes dél año| Diférencia [| Observaciones 
de la fecha anterior 

Importación. o». $ 8.378 07|:$ 10.036 551 $ 1.638 48 en menos 
Exportación. . +. . +. +» |» 1.66% 41] » 1,189 43] » 474 98 más 
Diversos ramos. . . . .]» 97 68j » 133 43] » 35 718 menos 
AUMEentos . . . . . .|]»o — » 46 38| » 46 38 más 
Comisos . . o.» - - — — 
1 0/0 sobre pagos . ... — » 20 67 — más 
Impuestos internos co. |> 198 9]| > 9220 —] » at 01 menos 
1 0/0 de exportación . .|]>» 34027» 24065] >» 99 62 más 
3 0/0 de importación. . » 83l—|>» 1,078 97] » 239 97 menos 
11/2 0/0 de imp. consular . » 138 S9] » 179 Bl] » 40 632 » 
11/20/00 patente . . .|>» 92 68| » 67 59| » 25 09 más 
Derecho consalar - . . - — —- —- 
Impuesto de extracción. . — —. - co — 

Totales . . . +. . [$11.747 99/ $ 13.21t 08| $ 2.036 09 menos 


o 


Salto, Septiembre 1.” de 1909. 


José S. Hernández. 


"Ministerio de Hacienda. 
Montevideo, Septiembre 4 de 1909. 
Publíquese y archívese. 
VIDAL. 


Receptoría de San Eugenlo 


ESTADO demostrativo y comparativo de la recaudación de la Re-" 
:eeptoria de San Eugenio, durante el mes de Agosto de 1 909. 


(Formulado de acuerdo con el 5. Decreto de fecha 1. de Sep- 
tiembre de 1908) 


O A A A 


Mes Igual 
RENTA mes del añoj Diferencia || Observaciones 
de la fecha anterior 
Importación, +. .]19 S8 31] $ SO Y3| s 7 66 ||Más que en 1008 
Exportación. +. . . +. . 2» 134 00) > 538 88] > 424 S8]|Mcn's q" en 1908 
DivergQOs TAMOS. . . » . |?» 2 85| > 30] > 0% » 
Aumentos . . o. - - =- . — 
Comisos . , = . — 
1 0/0 sobre Pagos — » 10 Sl| » 10 Sl[[Men's a en 1908 
Impuestos internos... — - 
1 o/o de exporlación O 15 89] » en 9 > 5 11|Men's q' en 1908 
3 0/0 de importación . . |» 6 65] »- 6 61[ > 0 04/[Más que en 1908 
1 1/2 0/0 de imp. consular, » 110] > A 10 — — 
1/20/00 patente . . - _ — 
Derecho consular. . . — =- = 
Impuesto de extracción, - - — 
] AAA 
Totales . .. +. — | . 


Cuatrocientos treinta y tres pesos con 23 centésimos menos 


que 1£08, 


San Eugenio, Agosto 31 de 1909, 
P. A.M. [. Rey. 


Ministerio de Hacienda. 
Montevideo, Septiembre 5 de 1909. 
Publiquese y archívese. Ñ 


VIDAL. 
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Octubre 3 de 1909 


Receptoría de Santa Rosa 


ESTADO demostrativo y comsarativo de la recaudación de la 
Receptoria de Santa Rosa, durante el mes de Agosto de 1909 ' 


(Formulado de acuerdo con el S. Dacreto de fecha 1.” de Sep 
tiembre de 1908) 


Mes Igual 
RENTA mes delañio| Diferencía || Observaciones 
de la fecha anterior Ñ 
Importación. . . . . .|$ 14 Ts 80241] 3 6569 63) En menos 
Exportación . . . . » +. |» 9778 >» 206 28] » 103 52 » 
Diversos ramos. . . . . 1» 331 > 535. 201 » 
] Aumentos. . , o. — - = - 
Comisos .... o.» _ =- = — 
1 0/0 SODPE Pagos... . . - - - - 
impuestos internos . . . — - _- . — 
1 o/o de exportación. , . |» 314| » ¿Ti » 040 En más 
30/0 de importación. . . |» 13 48] » dl 2] » 27 76í . En menos 
1/2 0/0 dé imp. consular , |» 225] » 6 9] > 4 85 » 
11/2 ofoo patente . . . |» 63 — = » 0 63 a más 
“Derechy consular . . = - — — 
Impuesto de extracción. — = — — 
Totales, . . * . .|5 26441 5 1.063 95] $4 802 54]  Enmenos 


Santa Rosa, Agosto 31 de 1909. 
Marcos L. Galli. 
V.. B."—S: Retamoso. 


Ministerio de Hacienda. 
"Montevideo, Septiembre Y de 1909. 
Publíquese y archívese. 


ViDaL. 


Receptoria de Maldonado 


ESTADO demostrativo y comparativo de la recaudación de la 
Receptoria de Maldonado, durante el mes de Agosto de 1909 


¿For mulado de acuerdo con el S. Decreto de fecha 1- de Sep- 
tiembre de 1908) 


€PEEKqÉAá á «<A A 


Mes Igual . 
RENTA mes del año| Diferencia || Observaciones 
de la.feohal anterior 
ZA 
Importación .-* . . . .]g$ NU1O|$ 93 63|$ 18143 Más 
Exporiación . . . . +.» — — _ —= 
Diversos ramoS. . . . . |» 19 83| » 2 35] » 17 ES » 
Aumentos o. - - _ - 
Comisos  . o... - — — - 
l o/o sobre pagos. o... = = = - 
Impuestos internos _- — = —_ 
1 ojo de exportación, —- — — _ 
3 0/5 de importación. . » 41 63) » B 031 » 36 60 > 
1/26/0 de impuesto consular _- — =- - 
11/20/00 patente giro . . 2 03) > 935 » 1 78 » 
Derecho consular 1/2 %/,. 6T|> 0.84 59 » 
Impuesto de extraccion . = — xo? — — 
Totales . . . . .]$ 34703 )]5 104 15) $ 242 91 


Maldonado, Agosto 31 de 1909. 
Agustín Vigliola. 


Ministerio de Hacienda. 
Montevideo, Septiembre 3 de 1909, 


Publiquese y archivese. 
VIDAL. 


we 


Octubre 3 de: 1909 


Receptoría de La Patoma 


ESTADO demostrativo y comparativo de la recaudación de la Re- 
ceptoria de La Paloma, durante el mes de Agosto de 1909 


(Formulado de acuerdo con el S. Decreto. de fecha 1.” de Sep- 
tiembre de 1908) 
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Receptoría del Ohuy 


ESTADO demostrativo y comparativo de. la recaudación de la 
Receptoria del Chuy, durante el mes de Agosto de 1909 


(Formulado de acuerdo con el $. Decreto de fecha, 1. de Sep- 
tiembre de 1908) 


LC AA —— 


: Mes Igual 
RENTA -* mes del año| Diferencia || Observaciones Mes Igual 
de la fecha! anterior RENTA y mes delaño| Diferencia [| Observaciones 
, de la fecha anterior 
Importación. -. . $17371|5 1.341 99 $ 383 78 Yás 
xportación. . o... — — — - Importación. . . . 7115 E 
Diversos TAMOS. . +. +. » |» 2711] » 0Mp>. 17 más Exportación. r $ . eN 41 Ñ et 7 Y ME Es MPA 
LOS o - - - - Diversós ramos. . . > 2=]|>» ¿— |» 2— menos 
OMISOS . . o.» - - - - «| Aumentos . . . +. + = —: _- » 
10/0 sobre pagos. o. — _- = _ Comisos . . = - - >» 
Impuestos internos . . . |» 18810 |» 22032 |» 3242 menos 1 ojo sobre pagos. - — = » 
10/o de exportación. . . — _ =: = Impuestos internos . — —- ==. » 
3 0/0 de importáción.. . .]» 9629» 80 BL [> 13 75. más 1 o/o de exportación. » 112 |» 521 |» 409 » 
1/2 o/o de Imp. consular. . | > 36 06 | > 1342] >» 2 64 o» 3 o/o de importación. » 3010» 40 32 1 > 9 $2 > 
1 1/2 0/00 patente . . .. . |» 483 |»  40]>» 084 > - [| 1/2 0/0 de imp.-consular 312 |» 678 |» 1 66 > 
erecho consular. . . o = o >. - 11/20/00 patente. , » 171 |» 313 |> 112 » 
Impueste de extracción. - =- - - Derecho consular. ... = - > > 
A2A+44+9AA Y Impuesto de extracción. = = —- o» 
Totales... . $ 2.033 76 | $ 1.661 43 | $ 352 33 Más ——— | ———— | ——— 
o Totales . . . . . - [$ 4£0960| $ 6£t03 - o 
Rocha, Agosto 31 de 1909. 
Juan J. Peszolo. Chuy, Agosto 31 de 1909. 
E. Silva Pérez. 


Ministerio de; Hacienda. 


Montevideo, Septiembre 4 de -1909. 


Publíquese y archívese. 


LÍNEA FÉRREA NICO PÉREZ- 
TREINTA Y TRES 


ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 


Inspección Oficial de Ferrocarriles. 


Montevideo, Septiembre 27 de 1909. 

_Señor Jefe de la Sección Ferrocarriles y 
Obras Hidráulicas, ingeniero don Ro- 
berto Penco. : , 


Tengo el agrado de adjuntarle una rela- 
ción de los trabajos del Ferrocarril Nordeste, 
extensión Este (Sección C) Ramal 4 Trein- 
ta y Tres, en 25 del corriente mes. 

Saludo á usted atte. 


A. V. Rodríguez, 


Departamento Nacional de Ingenieros. — 
Sección Ferrocarriles é Hidráulica. 


Montevideo, Septiembre 28 de 1909. 


Con el estado adjunto, elévese á la Di- 
rección General, rogándole se devuelva :á 
esta Sección, después de terminados los trá- 
mites que juzgue convenientes. 


R. Penco. 


Montevideo, Septiembre 2S de 1909. ... 


Elévese al Ministerio de Obras Públicas 


" para $u conocimiento, rogando la devolu- 


ción. 
R. Penco. 


VIDAL. * 


Ministerio de Obras Públicas. 
Montevideo, Septiembre 30 de 1909. 


Enterado, publíquese y vuelva al Departa- 
mento Nacional de Ingenieros, á sus efectos. 


LAMDALLE. . 


EsTáDO ACTUAL DE LAS OBRAS EN LA Li- f 


“NEAa Nico” PérREz-TREINTA Y TRES, EL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1909. 


Infrastructura 


Los movimientos de tierra se extienden 
hasta el km. £6]000, proximidades. de la Es- 
tación Retamosa. Los trabajos de terraplén 
van á recibir un.gran impulso debido á que 
.ha empezado á trabajarse con tres locomoto- 
ras decauville y varios kilóntetros de vía att- 
xilíar. 

Debiendo quedar aisladas de los. trabajos 
Jas propiedades particulares, se han construí- 
do i8¡000 k. de alambrado. 

El telégrafo está extendido hasta el km. 
22/000, habiéndose habilitado distintas esta- 
ciones telefónicas en el largo de la lin*a con 
el objeto de facilitar las comunicaciones del 
personal de trabajo. 

Ya se ha iniciado la colocación de algunos 
caños de desagiie, habiéndose colocado bas- 
ta la fecha 6 «de ellos. 

El trabajo ejecutado hasta la fecha es eo- 
respondiente al largo de 10/000 k. : 

Los trabajos de superstructura 1o serán 

“iniciados hasta el año entrante. 
El personal ocupado en terraplenes y des- 


Ministerio de Hacienda. 


Montevideo, Septiembre Y de 1909. 


Publiquese y archívese. 


ViDAL. 


montes es de 100 hombres; habiendo ade” 
más 800 operarios en la línea 4 Malo-y en el 
depósito y talleres. 


' A. Y. Rodríguez: 


e 


LÍÑEA FÉRREA ALGORTA-FRAY 
BENTOS 
ESTADO DE LAS OBRAS 
Inspección Oficial de Ferrocarriles. 


Salto, Septiembre 25 de 1909. 


- Señor Ingeniero Jefe de Ferrocarriles, Ro- 
berto Penco. . 


Acompaño á la presente “el estado detalla- 
do de las obras practicadas en el ramal en 
construcción de Algorta á Fray Bentos, que 
fueron inspeccionadas en la fecha indicada 
en el dictamen respectivo. 

Saluda á usted atentamente. 


. Carlos " Bonasso, 


“Ingeniero Inspector. 


Departamento Nacional de Ingenieros. — 
Sección Ferrocarriles é Hidráulica. 


Montevideo, Septiembre 27 de 1909. 
Con el estado adjunto, elévese á. la Direc- 
ción General, rogándole se devuelva á esta 
Sección después de terminados los trámites 
que“juzgue convenientes. . 


R. Penco. 


30 
Departamento Nacional de Ingenieros. 
Montevideo, Septiembre 27 de 1909. 
Elévese al Ministerio de Obras Públicas, 
para su conocimiento, rogando la devolu- 
ción. . 


R. Penco. 


Ministerio de Obras Públicas. 
Montevideo, Septiembre 30 de 1909, 


Enterado, publíquese y vuelva al Depar- 


tamento Nacional de Ingenieros, á sus efec- 


Lo3. : 
LAMOLLE. 


Salto, Septiembre 25 de 1909, 


Estado de los trabajos practicados en el 
ramal en construcción del Ferrocarril Mid- 
land del Uruguay, Algorta á Fray Bentos, 
inspeccionados en los días 12 á 18 de Sep- 
ticmbre 1969, 


Infrastructura 


Los terraplenes y desmontes han sido ata- 
cados hasta el kilómetro 69, desde su punto 
da arranque kilómetro 139/772.73 en la Es- 
tación Algorta del citado ramal, hallándose 
completamente terminado, en terraplén y 
desmonte, un trozo de vía de kilómetros 
46/172.73 comprendido entre el indicado 
punto de origen y «el kilómetro 93/600 del 
trazado, debiendo observar que entre los ki- 
lómetros 108 á 100 y kilómetro 100 4 93/6090, 
sólo falta la colocación de los caños de co- 
mento armado y construcción de los estribos 
correspondientes, cuyas paqueñas obras de 
arte se llevarán á cabo tan pronto llegue 
á los puntos señalados law enrieladura de la 
vía. 

Brevemente se dará 'princimio á la ejecu- 
ción de los taludes del desmonte en roca, 
ubicado en el paraje conocido por el Cerro, 
kilómetro 1322, habiendo ya expresado en el 
dictamen de Agosto 28 ppdo., que el referi- 
do desmonte permite el pasaje del fren de 
construcción para «21 transporte de materia- 
les destinados. á la enrieladura y alambra: 
dos lateralos de la vía. . e 

La Empresa se ocupa en recargar con dos 
cuadrillas volantes aquellos terraplenes, loz 
cuales, por el efecto de las lluvias, han hecho 
su asiento dando origen de consiguiente á 
pequeñas variantes en lás cotas de forma- 
ción de las mismas, las que es menester 


arreglar para «el buen éxito de la construc: * 


ción. 

En la la y 24 secciones él cubo de movi- 
“miento de tierra en terraplén y desmonte 
ascendió en el mes de Agosto ppdo., á 
m3 43.000, disponiendo la Empresa en dichas 


obras de tierra de un personal de obreros 


de 640 hombres, 

En cuanto á las obras de arte, debo hacer 
-preseñte que se han colocado las vigas de 
acero en el puentecillo de luz m. 500, ubicado 
en el km. 126/875, y los caños de cemento ar- 
mado en la alcantarilla triple ubicada en el 
km. 114/850, faltando simplemente la cons- 
trucción de los estribos de esta última para 
su completa terminación, y por íin, la Empre- 
sa colocará un caño de 'D. 0.30 en el km. 
86.025 que había sido omitido en el perfil. 

¡Se han colocado los guardaganados del 
“tipo y forma aprobado en los kilómetros 
139|207 y 132/321 del perfil, punto de cruce 
de la vía con el camino 'departamental de 
la Cuchilla de Haedo. 


Superstructura 


La enrieladura de la vía alcanzó hasta el 
kilómetro 125, y los trabajos se llevan á ca- 
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bo con un personal en conjunto de 86 hom- 


“bres, debiendo observarse que la Enipresa 


en el próximo mes dará mayor impulso á 
dichos trabajos. 

Los alambrados han sido colocados hasta 
el kilómetro 127, disponiendo para el efec- 
to de un personal de 25 obreros. 


En el entrante mes se procederá al balas" 


traje, que comprende el levante y tapado de 
la misma. : o o 
Esto es cuanto se relaciona con la inspec- 
ción practicada en las obras del mencionado 
ramal en la fecha indicada con anterioridad. 
Paso ahora á tratar de las obras practica- 
das en el pueblo de Fray Bentos. 


Infrastructura 


Los terraplenes y desmontes han sido ata- 
cados hasta el kilónietro 21, recordando que 
ya Se han solucionado, en parte, las diver- 
gencias surgidas entre los propietarios de 


terrenos y la Empresa, y de consiguiente, ya 


se han ejecutado las obras de tierra, en el 


trozo. comprendido en el kilómetro 2 y 3; 


faltan por lo tanto, las entre los kilómetros 
0 y 2, que no se pueden llevar aún á cabo 
por causas notorias. : 

Los trabajos proceden con regularidad, 
disponiéndose de un* personal obrero de 185 
hombras. 

El cubo de movimiento de tierra alcanzó 
en el mes de Agosto ppdo. á m3 15,500, 


Obras de arte 


Construidas—Kilómetro 10/32% alcantari- 
a de luz metros 3,00. 

En construcción —Kilómetro 8,825 alcanta- 
rilla de luz metros 5.00, 

En lo relativo á la construcción de las 
tajeas, debo manifestar que se acopia ca- 
ños, piedra, ladrillos y arena al pie de la 
obra en las ubicadas en los kilómetros si- 
guientes, para dar principio de inmediato á 
los trabajos. . 

Km. 13/125 caño doble de D. 0m50. 

Km. 13/475 1d 1d omitido perfil D. 0m50. 

Km. 14/20 íd, D. 0m50. 

Km. 14/625* 1d. omitido perfil D. 0m30. 

Km. 14/850 1d íd íd D. 0m30. 

Hago presente que la alcantarilla de luz 
mis, 3 ubicada en el km, 8/825 del perfil, 
fué modificada aumentando su boca á mts. 5, 
y que la alcantarilla de m3 1.00 de luz, sita 
en el km. 138/125, fué sustituida por un doble 
caño D. 0,50, cuya Variante se aceptó en vir- 
tud de la limitada cuenca de desagúe, según 
inspección practicada al efecto, sobre el te- 
rreno de los hechos. 

Las obras del muelle se hallan muy ade- 
lantadas y su ejecución es muy satisfacto- 
ria; los trabajos alcanzan hasta el -tramo 12, 
habiéndose colocado en dicha Jongitud todos 
los gepos, cruces de San Andrés y - vigas 
transversales de unión de los pitotes, el todo 
perfectamente ensamblado y abulonado. 

RESUMEN GENERAL 

Movimiento de tierra—Algorta, m3 43.000; 
Fray Bentos, m3 15.500; 
58.500, . : 

Alcantarillas construídas—Fray Bentos, 1. 

En construcción—Fray Bentos, 1. 

Caños colocados (tajeas)—Algorta, 1; en- 
rieladura, kms. 15; alambrados, kms. 12. 

Personal obrero—Algorta—Movimiento de 
tierra, 640;  enrieladura, $86; alambrados, 
25; talleres, 8; Fray Bentos, 185; muelle, 
10; talleres, 12. Total obreros, 966. 

Es cuanto informo al señor Jefe en cum- 


“ plimiento del cargo que desémpeño. 


Salto, Septiembre 25 de 1909, 


Carlos Bonasso, 
Ingeniero Inspector, 


cubo total m3: 


Aires, sin pasajeros. 


Octubre 3 de 1909 


COMANDANCIA DE MARINA Y CA- 
 PITANIA G. DE PUERTOS 


PARTE DIARIO 


Excmo. Señor Ministro de Guerra y Ma- 
rina, Teniente General don Eduardo 
Vázquez. 


Tengo el honor de comunicar á V. E. 
las novedades habida+ en este puerto, des- 


pués de mi parte de ayer: 


Montevideo, Ociubre 1. de 1909. 
ENTRADAS 


Vapor argentino «Minerva», del Sauce” 
sin pasajeros. 

—Vapor argentino «Eolo-, de Buenos 
Aires, con 155 pasajeros. 

—Vapor argentino «Berlín», de Buenos 
Aires, con 31 pasajeros. 

—Vapor italiano. «Umbria», de Buenos 
Aires, sin pasajeros. 

—Vapor francés «Atlantique», de Bur- 
deos con 41 pasajeros. 

—Vapor alemán «Ebernburg», de Bre- 
men. con 1 pasajero. 

—Vapor inglés «Tudor Prince», de Nue- 
va York, sin pasajeros. 

— Vapor alemán «Asunción», de Ham- 


burgo, con 2 pasajeros. 


SALIDAS 


Vapor nacional «Helios», para el Salto 
y escalas, con 63 pasajeros. 

— Vapor italiano «Umbria», para Géno- 
va y escalas, con 39 pasajeros. 


DERECHOS DE ARQUEO 
Esta Capitania ha entregado á la Di- 
rección General de Impuestos Directos, 
la suma de treinta y seis. pesos Goa ocho 
centésimos, por derechos de arqueo per- 
cibidos, en el mes de Septiembre ppdo. 


Saluda á V. E. atentamente. 
Guillermo Lyons. 


Excmo. Señor Ministro de Guerra y Ma- 
rina, Teniente Gereral don Eduardo 
Vázquez. 


Tengo el honor de comunicar á V. E. 
las novedades habidas en este puerto 
después de mi parte de ayer: 


Montevideo, Octubre 2 de 1908. 
ENSRADAS 


Vapor nacional «Santos», de Pargna- 
guá, sin pasajeros. 

—Vapor inglés «Hebrodale», de Rosa- 
rio de Santa Fe, sin pasajeros. 

—Vapor inglés »Alton», de New-Porl, 
sin pasajeros. y 

—Vapor argentino «Londres», de Salto 
y escalas, con 312 pasajeros. 

—Vapor inglés «Guarany», de Asunción 
y escalas, sin pasajeros. 

—Vapor inglés «Aragón», de Buenos 
Aires, con 3 pasajeros. 

—Vapor español «P. de Salrústegui», 
de Buenos Aires, sin pasajeros. 

—Vapor brasilero «Orión», de Buenos 
Aires, sin pasajeros. . 

SALIDAS 

Vapor inglés «Hyades», para Buenos 

—Vapor alemán «Roland», de Buenos 
Aires, sin pasajeros. Ñ 
- —Vapor francés «Atlántique», para Bue- 
nos Aires, sin pasajeros. 

—Vapor argentino «Berlin», para Bue- 
nos Aires, con 38 pasajeros. . 


Octubre 3 de 1909 
—Vapor argentino «Eolo», 
nos Aires, con 9 pasajeros. 
—Vapor inglés «Hetredale», 
Thomas, sin pasajeros. 


Saluda á V. E. atentamente. 


para 5. 


Guillermo Lyons. 


PODER JUDICIAL 


Tribunal de Apelaciones de 1.er turno 


VEREDICTO Y SENTENCIA DICTADOS EN LA 


CAUSA SEGUIDA Á JULIÁN OJEDA, POR 


. HOMICIDIO. 
VEREDICTO 


Primera: Que está probado que en la no- 
Che del tres le Enero del año 1906, se encon- 
traron Julián Ojeda y Pedro Vargas en casa 
de María Luisa Martínez, sita en la villa 
de Rivera, en donde tuvieron un cambio de 
palabras por Ciertas apreciaciones que hizo 
Vargas, respecto de unos regalos que según 
él había Lecho la hija de la: nombrada Mar- 
tínez. 

Segunda: Que de esa casa se retiró pri- 
meramente Ojeda y después Vargas, siendo 
acompañados hasta “cierta: distancia per la 
Martínez y su hija. 

Terozra: Que al llegar á la esquina de la 


- calle, se encontraron Ojeda y Wergas, y re- 


anudaron la discusión tenida en lo de la Mar- 
tínez, agrediendo el segundo al primero con 
ademanes de sacar armas, por lo que el pre- 


osado sacó un cuchillo que llevaba infirién-- 


dole una herida penetrante por debajo de 
la tetilla izquierda, que le produjo la muerte 
á los breves momentos. 

Cuarta: Que' Ojeda había observado ante- 
riormente huena conducta. 

Quinta y última: Que no está probado que 


+ Cl procesado haya tenido la intención de ma- 
dar, 


Y lo firman «e que certifico: JIMÉNEZ DE ArÉ- 
CHAGA — MARTÍNEZ ENDOZA Y DURÁN— 
Inocencio Pérez — Brigido Ríos Silva — Jo- 

é — TJ, Vila — Mariano Arana — Alejo Be- 
nenati — Carlos 4guiar — Ricardo Bengoa 
—Arturo Arechavaletd. 

Amte mí. 


Adrián Castro, Secretario, 
SENTENCIA 
Montevideo, 30 de Septiembre de 1909, 
Vista: En juicio público y en segunda ins- 
esta causa seguida de oficio contra 


án Ojeda, por muerte de Pedro Vargas, 
venida por la apelación Que interpuso el 


* defensor contra la sentencia de fs. 101 vta., 


dictada por el señor Juez Letrado del Crí- 
men de l.er turno. 
Por lo que resulta del precedente veredic- 


“to del jurado, y 


Considerando: Que 
en lás proposiciones 3.a y 5.a de dicho ve- 
regicto, el procesado ha incurrido en el de- 
“lito de homicidio preterintenciomal, castiga- 
do con la pena del homicidio simple, dismi- 
nuido de dos á tres grados, según el artículo 
523 del Código Penal; 

Considerando: Que han mediado en el ho- 
cho las circunstancias atenuantes de la bue- 


na corducta anterior del acusado, y de ha-. 


ber obrado éste por arrebato y obcecación, 
á consecuencia de haber sido acometido por 


“la víctima én actitud de sacar armas, (pro- 


posiciones 3.a y Ba y artículo 18, 
7 del Código Penal); . 
Considerando: Que de acuerdo con- estos 
fundamentos y con lo dispuesto por el atr- 
tículo 317 del códigc citado, puede dismi- 
nuirse el promedio de la pena aplicable al 
caso en tres grados por la falta, por parte 


incisos 5 


para Bue- | del procesado, de la, 


según lo consignado” 
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intención de producir 
la muerte de la víctima, y uno más, por las 
demás atenvantes generales resonocidas; 
Atento lo dispuesto por los artícilo 

36, 37, 70 y 73 del citedo Código- Penal. 
Se revoca la sentencia apelada y se con- 
«lena á Julián Ojeda á la pena de tros años 
ús ponitenciaría y al pago de las prestacio- 
nes legales, con treinta días de reclusión ce- 
lular, individuaF y contínua, debiéndo 
vársele en cuenta de la condena. el tiempo 
de detención preventiva que ha sufrido. 


Publíquese y, en epcrtunidad, devuélvazo, 
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA — IArríÍ- 
-XEZ — MENDOZA Y DuUrÁx. 


CAUSA SEGUIDA Á ANDRÉS AGUIAR, POR.HO- 


MICIDIO 

VEREDICTO 
Primera: Que está probado que Andrés 
Aguiar y Rosario Delgado, en estado de 


ebriedad, llegaron 21 “Paso de Palomeque”, 
en el Canelón Chico, Departamento de Ca- 
nelones, en donde, después de un cambio de 
palabras, pasaron á las vías del hecho, dan- 
do el segundo al primero un golpe con un 
palo, ocasionándole unas pequeñas contiu- 
siones en el lado izquierdo de la cara. 
Segunda: Que después de ésto se toma- 
ron en lucha, cayendo al agua los dos, en 
cuyas circunstancias Aguiar le infirió á su 
contrario, con un euchiilo, dos heridas, 
una en la parte posterior del hombro y 
otra en la región esternal, de carácter gra- 
ve, que le ccasinó la muerte al día siguiente. 
Tercera: Que Aguiar ya fué condenado á 
ciez y seis meses de prisión como reo de 
abigeate y hurto. 
Cuarta y. última: Que el procesado presen- 
taba un corte en la casaguilla militar que 
vestía, el cual, según su confesión, fué cau- 
sado por -el cuchillo que, dice, esgrimía 
la víctima; sin que esta última circunstan- 


cia resulte comprobada por los denvás ante- 


ceúentes de autos. 

Y lo firman, de que certifico.—JIMÉNEZ 
De ARÉCHAGA.— MARTÍNEZ.—MENDOZA Y Du- 
BAN.— Hilario Pietra.— Juan C. Badell.— Al- 
fredo Basáñez.—Alberto Cibils.— Federico 
Bernengo.—Héctor Scanavino.—J, Caorsi.-— 
Jaime R. Navarro. 


Adrián Castro, Secretario.- . 


SENTENCIA 
Montevideo, 30 de Septiembre de 1909. 


Vista en juicio público y en segunda ins- 
tancia esta causa seguida de oficio contra 
Andrés Aguiar, por muerte de Rosario Dal- 
gado, venida por la apelación que interpuso 
el defensor contra la sentencia de fojas 73 
vuelta dictada por el señor Juez Letrado del 
Crimen de ler. turno. 

Por lo que resulta del precedente veredi e- 
to del Jurado, y 

Considerando: Que habiéndose modificado 
en esta instancia el veredicto de la instancia 
anterior, al establecerse en la 4a proposi- 
ción que el procesado presentaba -un corto 


en la casaguilla que vestía, causado, según 


su confesión, por un cuchillo esgrimido por 
la víctima, debe descartarse la circunstan- 
cia agravante del abuso de la superioridad 
del arma que se tuvo en consideración en la 
sentencia apelada, desde que esa asevera- 
ción se funduba en que la víctima no hizo 
1580 del cuchillo; y tal circunstancia apa 
rece acinammente dudosa, en virtud de.lo «¿e- 
clarado al respecte por el Jurado. 
Considerando:' Que, en consecuencia, y ile 
acuerdo con Joc consignado en las proposivio: 
nes la y 2a del expresado veredicto, el 
procesado hs incurrido en el delito de ho- 
micidio, previsto por el artículo 317 del Cé- 
digo Penal, con las circunstancias atenuantes 


"31 


de la ebriedad y del arrebato y obeztición 
producidos por el golpe de palo que recibió 
de la víctima (artísulo 18, incisos 5.0 y 7.0 
úsl do Código). 


Considerando: Que el hecho consignado 
en la 3.a proposición del veredicto, no agra- 


va la situación del procesado, por no encua- 
Grarse en el artículo 19, número 14 del C4- 
digo Penal, 


Considerando: Lo dispuesto por los ar 
tículos 25, TO, 13 y 91 del mismo Código, 

Se revoca la sentencia apelada y se con- 
denz al procesado á la pena de siete años de 
penitenciaría, con treinta días de: reclusión 
individual y contínua y al pago de 
las costas procesales, debiendo computársele 
en forma el tiempo de prisión preventiva 


celular, 


¿que lleva sufrida. 


Publíquese, y en oportunidad devuélvase, 


JIMÉXEZ. DE ARÉCHAGA—MAutíÍ- 
NEZ,—MENDOZA Y DURÁN. . 


y o Ñ 

Juzgado L. del Crimen de £.er turno 
CAUSA .FALLADA EN PRIMERA 

CONTRA JUAN M. LÓP.Z Y 


INSTANCIA 
CLARO SOSA 


a VEREDICTO 


Primera: Que en da nóche del 2 de Abril 
del corriente año, se encontraron por la ca- 
lle República de esta 'ciudad, Juan María 
Lópzz y Claro Sosa. Que el segundo invitó 

1 primero á tomar una copa, preguntando -. 
al mismo tiempo si Mevaba armas, y como le 
contestase afirmativamente, le dijo que la 
ocultara, lo que hizo López, en un balcón 
de una casa de la calle Uruguay. 

no egunda: Que fueron á un alhiacén cerca- 

, Bero lo encontraron cerrado, por.lo que 
se “retiraron y en el camino-Sosa agredió á 
puñetazos á López, hasta el extremo de vol- 
tearlo, pero pudo levantarse y llegar hasta 
el balcón donde había dejado el arma, la 
que tomó. 

Tercera: Que Sosa, al ver á López con el 
arma, huyó, mas éste lo siguió con intención 
de pedirle una explicación, alcanzándolo, y 
entonces aquél volvió 4 á asredirlo, por lo que 
€l provenido le infirió una herida con su cu- 
chiilo en el lado izquierdo del abdómen 


que tardó más de 20 días en curarse y siendo 


de carácter mortal). 

Cuarta: Que López estaba eniio cuando 
sucedió el hecho relatado y ha observado 
anteriormente buena 'conducta. 

Y lo firman, de que doy fe. —Pastor, 
Olando Neves —. Perea — Póreg Elis — 
Rampinai. 


Carlos Ladereche, Escribano Público. 
.. SENTENCIA 


Vista en primera instancia y en juicio pú- 
blico esta causa seguida de oficio € Juan Ma- 
ría López por herir á Ciaro Sosa y á éste 
por simples lesiones. 

Resutando: Que el Ministerio «Público: 
acusa á López como autor del delito de le- 
siones, previsto en «el núm. 21 del artículo 
326 del Código Penal. 

Reconoce 4 favor de este procesado las 
atenuantes del arrebato y ofuscación y en 
su contra la agravante del uso del erma 
apropiada. 

Por todo ello pide se le imponga la pena 
«de quince meses de prisión. 

Con respecto á Sosa, manifiesta que no 
procede * acción pública, 

Resultando: Que el defensor de López 
sostiene que á éste le beneficia la atenuante 
específica del artículo 331 inc. 1.0 del Código 
Penal, por cuanto procedió en un momento 
de cólera, ete. 

Atento lo expuesto en el precedente vere- 


F dicto, y . 
Considerando: Que queda “evidenciado 
que Eópez es autor del delito de lesiones 
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graves previsto en el núm. lo del artículo 
326 «del Código ya mencionado, ante lo ex 
puesto en la 3.a proposición. 

, Considerando: Quo no puede negarse que 
el reo fué provocado y agredido á puñetazos 
por Scsa, cuando no tenía arma alguna. 

ue éste, al ver que lópez empuñaba el ar- 
ma delada. huyó, pero después Se repuso y 
volvió á agredirlo, y fué entonces que el acu- 
sado hizo uso del cuchillo, ocasionando la le- 
sión descripta en la citada pronosición. 

Esa actitud del prevenido debe apreciarse 
como un exceso de defensa. Sanía que Sosa 
no tenía armas, pues anduvieron juntos; no 
se halló en el caso del que es agredido de im- 
proviso por un desconocido que le sale al 
encuentro, y ess exceso se pone dle manifies- 

. to, desde que su contrario se retiraba y sólo 
Se fetuvo al ser atajado por el reo. 

Que siendo así, <s aplicab's al caso el nú- 
mero 3.0 del artículo 321 del Código ya nom- 
brado. 

Considerando: Que á favor del reo militan 
las atenuantes de la ebriedad y de su ante- 
rior buena conducta (4.a proposición). 

Considerando: Que como lo dice el señor 
Fiscal, no procede la acción pública con 
relación á Sosa, porque sólo causó lesiones 
leves y no con arma apropiada (artículo 326 
Código Penal, la parte). 

Por estas consideraciones y 16 dispuesto 
en los artículos 73, 70, 37, 36, 35 y 38 incisos 
6.0 y T.o del Código Penal, debidamente -juz- 
gando, raro: Condenando á Juan María Ló- 
pez á la pena de ocho meses de prisión, 
siendo de su cargo las prestaciones legales. 
Se le descontará en forna el tiempo de cár- 
cel sufrido. Declárase que sólo á querella de 
Parte puede seguirse juicio á Claro Sosa, y 


téngase pór absoluta “la libertad condicional. 


de que ya goza. En su oportunidad se practi- 
cará la liquidación de la pena respecto á Ló- 
pez. Ejecutoriada, cúmplase, y sino fuere ape- 
lada, elévese en consulta á la Excma. Alta 
Corte. 


Publíquese. 


José Pastor. 


Juzgado L. del Crimen de 2.0 turno 


VEREDICTO Y SENTENCIA DICTADOS EN LA 
. CAUSA SEGUIDA CONTRA TeóriLo Mon- 


TENEGRO Y MARCOS LARROSA, PUR DES: 
ACATO Y HERIDAS, 


y VEREDICTO 


Primera: Que está probado que en el mes 
de Agosto de mil novecientos ocho, en las 
“Puntas de Polanco” 5.a sección del Depar- 
tamento de Minas, en la casa de comercio 
de don Francisco de Armas, tuvo lugar un 
incidente entre el encausado Teófilo Monte- 
negro, Melitón Mendoza y Hugenio Monte- 
negro. 

Segura: Que el ensausado sacó un re- 

vólver con intención de acometer á Eugenio 
Montenegro, y como varias personas que 
en la casa había le pidisron que guardara 
el revólver, el procesado así lo hizo volunta- 
riareente, 

Y do firman de que doy te.—Gard y San- 
juún — Francisco Beramendi — Ricardo Ro- 
quero — A. Francisco Ambrosoni — Fran- 
cisco Veira. 


Alfredo Guarnaschelli, Escribano Público. 


SENTENCIA — 


Mont-video, Septiembre 30 de 1909, 


Vista: En primera instancia esta causa 
seguida de. oficio contra Teófilo Montenegr 
y Márcos Larrosa, por desacato y heridas, 
y vista también la causa acumulada segui- 
da contra el referido Montenegro por gu- 
puestas amenazas, provotaciones y agresión 


á mano armada é invasión de domicilio. 


nes. R. . 
Manuela López de Lago Piñeyro con la “Pa-* 
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Resultando: Que el Ministerio Público, al 
deducir acusación pide se absuelva al proce- 
sado Larrosa por no serle imunutable delito 
alguno, y pide se condene á Montenegro co- 


mo autor de tentativa de dispaso intencional 


de arma de fuego 
“y medio de prisión. 

Resultando: Que el defensor del acusado 
solicita la absolución de su defendido, por- 
que, aún en el supuesto de que él hubiera 
intentado hacer disparo de aria de fuego, 
el desistimiento voluntario de su propósito 
le exime de su responsabilidad penal. 

Resultando: Que vista la causa en juicio 
público, el Jurado pronunció el precedente 
veredicto. . 

Considerando: Que la absolución del en- 
causado Marcos Larrosa se impone á mérito 
de lo que establecen los artículos 191 y 198 
y siguientes del Código de Instrucción Cri- 
mirnal. 

Considerando: Que de acuerdo con la se- 
gunda proposición úel veredicto que estable- 
ce que el encausado sacó su revólver con in- 
tención de acometer á Eugenio Montenegro, 
y como le pidieron varias personas que guar- 
dara el arma, Montenegro así lo hizo volun- 
tariamente, debe juzgársele libre de res- 


á la pena de siete meses 


ponzabilidad, desde que la tentativa de dis- 


paro intencional de arma de fuego porqua 
se le acusa, fué voluntariamente interrumpi- 
da y, por consiguiente, dentro.de lo que dis- 
pone el parágrafo 3.0 del artículo 13 del Có- 
digo Penal, tal hecho no es punible. 

Por estos fundamentos, definitivamente 
juzgando, FALLO: absolviendo de culpa y pe 
na á los procesados Marcos Larrosa .y Teó- 


filo Montenegro, cuya libertad se declarará 


incondicional, no obstante haber habido mé- 
rito para la prisión y enjuiciamento de ellos, 
y se declaran de oficio las costas del proceso. 

Ejecutoriada que fuere, cúmplace, y en ?1 
caso de no haber apelación, se elevará la cau- 
Sa en consulta 4 la Excma. Alta Corte de 
Justicia, y devuelta que fuere, se archivará. 
- Y publíquese. 


Alberto Gard y Sanjuán. 


Despachos de la Alta Corte, Tribunales 
y Juzgados Letrados 


ALTA CORTE DE JUSTICIA 


Día 2 de Octubre de 1909 


Trámite—Antonio Dauría con “La Comer- 
cial” R, de N. Una causa por pelea y lesio- 
«le Casación. Suc. Antonia Arroyo. 
cific Steam Navigatión Company”. Diez en 
causas criminales consultadas. 


Interlocutorias—Veintisiete en causas cri-. 


minales consultadas. 

Administrativo—El Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores devuelve con las diligencias 
practicadas por las autoridades judiciales 
argentinas el exhorto librado en los «autos 


. sucesorios de Domingo Larronde. La Direc- 


ción de la Cárcel Correccional remite la nó- 
mina de los penados existentes en el esta- 
blecimiento el día 30 de Septiembre último. 
La de la Cárcel Penitenciaría dá cuenta de 
haber sido puesto en libertad condicional el 
penado Bernardo García. El Juez de Paz de 
la 1.a sección de Minas comunica haberse 
hecho cargo del Juzgado. Los Juzgados L. L. 
del Crimen de ler. y 2.0 turno hacen saber 
que durante el mes de Septiembre no se ha 
depositado cantidad alguña de dinero en la 
Oficina de Crédito Público á su orden. Es- 
tos dos últimos Juzgados y el Correccional 
remiten el estado del movimiento habido du- 
rante el propio mes de Septiembre. 
Expedientes entrados — Administrativos, 
11, En consulta, 7. A estudio, 15. Relationes 
quincenales, 126. Cuadernos de Protocolo revi- 


Octubre 3 de 1909 


sados y rubricados, 22. Legalización, 1. -Ofi- 
cios librádos, 14. 


Y, Cubiló, Secretario. * 


TRIBUNAL DE APELACIONES DE 1ER. TURNO 


Día 2 


Trámite—Mauponé y otros con Gravert. 
Suc: de Luis Justino de Andrade con Nico- 
medes Baladan. Suc. de Ramón Marquéz. 
Jaime Elbing Martínez con Manuel Saiz 
Martínez. Manuel Saiz Martínez, J. de R. 
Tres en Causas criminales por delito de ho- 
micidio. 

Intertocutorias—Manuel de Clemente con 
la suc. de Manuel Rodríguez Barboza. Suc. 
de Pedro Saviberry. 


Adrián Castro, Secretario. 


TRIBUNAL DE APELACIONES DE 2.0 TURNO 
Día 2 


Trámite—Héctor Furriol, declaratoría de 
pobreza. Hilario G. Pérez contra el Fisco. Un 
sumario por homicidio. Un sumario por pe- 
lea. y heridas. 

Interlocutorias—José Ignacio Quiñones y- 
otros con la sucesión de Juana Quiroga de 
Quiñones. 

Definitivas —Federico Delgado con José A. 
Lapido. Un sumario por pelea y leridas. * 

En la audiencia de esta fecha se vió en 
juicio público la causa seguida á Emilio Pos- 
si, por muerte de Amaro Vargas Gómez. 


José Y. Evia, Secretario, 


JUZGADO DE LO CIVIL DE Í£R, TURNO 


Día 2 

Trámite—Suc. de Agustín y Cristóbal Ber- 
gamino. Test. de Manuel Domingo Mieres. 
Test. de Luis Pedro Sienra. Sucs. de Fran- 
ciso y Leonardo Estevez. Suc. de Deidamia 
Acosta y Lara de Aguiar. Suc. de Nicolás 
Vizca, Test. de Plácida Santos de Reboledo. 
Suc. de Gerónimo Monzón con la suc. de Jo- 


“sé Ignacio Suárez, inc. de Adolfo del Campo. 


Vicente Pera con Carlos y Guillermo Aguiar, 
sues. de José García, Juan Benito Aguiar 
y Francisca Petrona Fernández. José Maz- 
zuco con “Manuel García y suc. de Josefa 
Leguizamón. Dominga Albin de Errando- 
nea con José López Saralegui. Desiderio Ca- 
.brera con Gervasio Olivera, apelación del 
Juzgado Letrado Deartamental de Flores. 
Oficio de la Oficina de Crédito Público, re- 
lativo á los depósitos judiciales. Ricardo 
Franco Fernández con Adolfo Pastori y An- 
gel Battegazzori. Julio Silva: y Antuña, ce- 
sionario de Ricardo Salas con Angel, Susa- 
na, Ruperto, Hermenegildo, Diego y Adela 
y José Pedro Galindo. Lorenza Berriel de 
Reboledo, incidente de Segundo, Miguel, Leo- 
poldo, Antonio Martín y María Antonia Re- 
boledo y otros. Suc. de Enrique Mocú. Oñ- 
cio del Juzgado Letrado Departamental de 
Minas, relativo 3 los autos sucesorios de Lo- 
renzo Justiniano Fernández. Suc. de “Pedro 
Rodríguez. Antecedentes relativos :(4 la me- 
nor Norherta González Mendez. 
Intertocutorias—Suc, de Magdalena Acos- 
ta de Crispo Brandis. Sut. de Fernando 
Saenz de Zumarán. Test. de Leocadia True- 
iba de Ingouville. Suc. de Alejandrina Cossi 
de Magurno. Sue, de Rosa Perelli de Chia-: 
ppori. Lorenzo Vidal con Ricardo R. Cara- 
ssale. Vicente Pera con Carlos y Guillermo 
Aguiar y sucesiones de José García, Juan 
Benito Aguiar y Francisca Peurona Fernán- 
dez, Ramona Maneiro de Novo en los autos 
sucesorios de Ricardo Novo. Sus. de Angela 
Canavessi de Tempone. Juan Repetto (hijo) 
por sus hijos menores María Esther, Silves- 
tra y María Isabel Catalina. Las sucesiones 
de Juan Benito Aguilar y Francisca Petrona 


Ovtubze 3 de- 199) - 


Fernández con Adolfo, Graciana y León Al- 
gavé incidente de Brígido Ruibal. 
Definitivas —María Luisa Díaz y Jaime de 
Grané. 
reservadas —Una. 


Antenor R. Pereira, Actuario. 


JUZGADO DE' LO CIVIL DE 2.0 TURNO 
Día 2 


Trámite—S8uc. de Corina López de (Olive- 
ra. Pedro Ansaldi. Suc. de Francisco Ferrer. 
Angel Tassino contra Ignacio y Román Jus- 
to Porto. Test. de José Bottía. Sucs. de Firan- 
cisco Bassi y Vermilia Herminia Bassi Ó 

* Boisse. Suc. de David Comba, ircidente so- 
bre identidad de Belisario Agosto Ó Agusto. 
Oficio de la Oficina de Crédito Público.. Caye- 
tano Tassino (2). Suc. de Ana Garans de 
Bionda. Juan Sepúlveda. Suc. de Domingo 
Migliarini, incidente sobre rendición de 
cuentas de la tutela de la menor Delia Mi- 
gltarini. Batista Morea. Conc. necesario de 
Amaro Baillo. Francisco González. José Pe- 
dro Campelo. Suc. de Nicolasa Araujo de 
Campos. Francisco Segarra contra Escolás- 
tica Guillermina Larrosa de Durañona, inci- 
dente promovido por Carlos D. Durán. Pas- 
cual Vero contra la suc. de Fortunato Boni- 
facio. Sues. de Pascual Gimenez y Arturo 
Giménez Osorio. Conc. voluntario de Juan 
Rosas. Juan M. Echevarría contra Domingo 
Laurenzo. Laura Castro de Geille y María 
Castro de Visca. Suc. de Amanda Cerrutti. 
Suc. de María Catalogne de Brian. Domingo 
De Angeli. Pedro Galan contra Víctor Sosa. 

Interlocutoria — Sus. de Manuel Posse. 

Definitivas--María Beligard de Duhukrack. 
Camilo Matías Crombret. Antonio García. 


Andrés R. Chipito, Actuario. 


JUZGADO DE LO CIVIL DE 3ER. TURNO 
Día 2 


Trámite — Suc. de Juan Deluca. Suc. de 
María Pérez de Velati. Sue. de Antonio Pug- 
nalini. Sucs. de Catalina SignoreNi de Bo:- 
sani y de Narcisa Borsani. de Chavarin. 
Sucs. de Rosa. Pérez de Pérez. Juan Felipe 
Pérez. Angela Pérez y Felipe Picabea. Sur. 
de Juan Barrabino. Suc. de Tomás Haris- 
puro. Suc. de Marcelina Fuentes 'de García. 
Suc. de Manuel Sosa y de Cornelia Ayala. 
Suc. de María Pérez de Velati, incidente 
sobre venta de propiedad. Suc. de Manuela 
Alvarez y de su hijo Juan Carlos Velázquez. 
Lucio da Costa de Gutiérrez, Adela da Cos- 
ta de Avila y María da Costa de Gutiérrez 
contra Juana Gutiérrez de da Costa Guima- 
raéens. Las suc. de Manuel Alvarez y de Jo- 
sefa Jurdin con' Faustino Silva y Colmán. 
Lecpoldo González Lerena, venia. Miguel 
Oletiche, centra la Empresa Constructora 
del Puerto de Montevideo. Conc. de Enrique 
del Castillo. Sixto Sosa contra Rafael de 
Cresencio, 
Departamental de Treinta y Tres. Félix Vi- 
tale con Lefor Gallardo. Doctor Juan M. La- 
go, medidas preparatorias. Antecedente: re- 
lativo á la menor María Julia Benitez, nom- 
bramiento de tutor. Antecedentes relativos 
á la incapacidad de Matías Reggio. Arturo 
Lerena con Norberto Piñeiro. Carmen Vera 
de Medina, por entrega de su hijo menor An- 
gel” Lucio. Carlos Deluchi contra Colomba 
Mangianti de Zunino, Marcelino Rivero y 
¿Jermenegildo Servetti de Zunino. José Shaw 
con Eugenio Berrutti. Oficio del Juzgado. Le- 
trado «Departamental de Paysandú. Oficio 

<del Juzgado de Paz de las Piedras, relativ: 
á los autos Carlos Deluchi contra Colomba 


Mangianti de Zunino. Marcelino Rivero y: 


Hermenegildo Servetti de Zunino. Oficio del 
Juzgado de Paz de la 4.a sección del Depar- 
tamento de Canelones, relativo á los antece- 
dentes sobre incapacidad de Matías Reggio. 

Interlocitorias — Suc. de Fernando Vela: 


apelación del Juzgado Lstrado-' 
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ti. Leonor Barrera de Sosa. Suc. de Fran- 
cisca Masaferro de Sanguinetti. Suc. de 
Juan Passañno. José Piola, curador de la in- 
capaz Colomba Grondona de Piola. 
Definitivas — Antecedentes de Fernando 
Méndez Abrigo. Sofía Menéndez de Pérez y 
Patrona del Carmen Menéndez de Pérez, ve- 
nia. Ottilia Netto de Costa, venia. 

Impedimento — Uno. 

Reservada — Una. 

- Eloy G. Pereira, Actuario. 


JUZGADO DE COMERCIO DE 1E£R. TURNO 
Día 2 


Trámite — Sociedad Amónima Nacional 
“ruguaya”, solicitando inscripción de sus 
Estatutos. Oficio de la Secretaría de la Alta 
Corte de Justicia comunicando que ha sido 
autorizado para ejercer la profesión de Es- 
cribano, don Arturo Carlos Masanés. Eduar- 
do Ciria, concordato extrajudicial. Pedro M. 
Peñaflor, concordato judicial. Juan M. Genta 
y otros renunciando el cargo de Comisión 
interventora en los autos Alvariza y Cía. 
concordato extrajudicial. Sixto Hnos, con 
Compañía de Seguros “La Posiiiva”. Hector 
"Dini con Octavio Maestrini. Francisco B. 
Helguera con Piñeiro y Pintos. 

Interlocutorias — Francisco B. Helguera 
con Casimiro Pérez. Manuel de Soto con Pe- 
dro Moreno tercería. Manuel R. Moreno. 


Avelino J. Figares, Actuario. 


JUZGADO DE COMERCIO DE 2.0 TURNO ] 


Día 2 


Trámite— Concurso Benjamín Barreiro. 
Domingo Murtra con el capitán dle vapor 
alemán “Schclesien”. Oficio de la Coman- 


dancia de Marina comunicando los auxilios - 


prestados á la chata argentina “Punta Oli- 
-vos”. Víctor M. Caballo con Miguel A. Fe- 
rrero. Domino y Dotto con Miguel Otorelio. 
J. B. Introzzi y Cía. con Andrés Besio. Ofi- 
cio del Depositario Judicial, referente á de- 
pósitos. Percontino y Cía. con Manuel Imaz. 
José Valli y Cía. concordato preventivo ju- 
dicial. Pablo Guazoni, consignación á favor 
de Pedro Blanco. Manuel Espalter con: Pedro 
S. Grané. Podestá, Moreno y Cía. con Anto- 
nio Lozarini. A. Labadie y Cía. con Antonio 
Zangani. José Montes con la Sociedad Gene- 
ral de Trasportes de Marsella, á los señores 
Benausse, Battier y Cía. Manuel Espalter con 
Pedro $. Grané. Bernardo A. Barrére con Ra- 
faela V. de Rafael é hijos. Enfique Menini 
con Bernardo Larrateguy. Alejandro Bongli)- 
sa con la Compañía Telegráfica Western. Ge- 
rardo Canosa con la Compañía de Seguros 
Nueva Zelandia. O 

Interlocutoria—Manuel Espalter con Pe- 
dro S. Grané. 

DeJinitiva— Domingo Percontino é hijos 
con Ramón Piñera.” 


Salvador' Aguerrebere, Actuario. 


JUZGADO LETRADO DEPARTAMENTAL 
Día -2 . , 


Trámite—Claudio. Benito Márquez. Inca- 
pacidad Julia Alciaturi. Luis Seitune con 
Eduardo Micoud. Antonio González. Ana 
Leira con Justo Paulós. Amalia D'Avila 
Farinha. con Carlos Ferrán. Francisco de 
los Santos con Robustiana Soto. Exhorto del 
Juzgado Letrado de Rivera. Dominga Bur- 
gueño de Burgueño. Angel Méndez Usher 
con Virgina Parsons. Eladia Á. de Arraga. 
José Salas con María Doldán de Salaxz, 
incidente por costas. Amelia Soto de Ferrero 
con Miguel Angel Ferrero. Félix Vitale con 
Carlos Echavarría. Suc. Catalina Uhualde «¿e 
Lacuaguiz y otra. Exhorto del Juzgado Letra- 
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de de Paysandú. Nota de la Intendencia Mu- 
nicipal de la Florida. Exnorto del Juzgado 


- Letrado de Canelones. Ramón Platero. Ma- 
- ría Bottini. Francisco Pasenale. Sofía Sardá 


con Rodolío de Arteaga. Exhorto del Juzga- 
do Letrado del Durazno. Pedro Rivello con 
Rafael Lauria. Pedro Cinitate. Juan -J. Po- 
sadas y Oelia Bonchatón, incidente por cos- 
tas, Suc. María Sturla de Ronco. Hermene- 
sildo Cazzuli con Enrique DellAcqua. Cui- 
llermo López con Aníbal Méndez. Suc, María 
Landtkaler. Exhorto del J uzgado de la Coru- 
ña (España). Relaciones elevadas por la 
Oficina de Crédito Público. 
Interlocutorias— Alfredo Montes. Leonié 


Richart de Casal. José Peña Martínez cod. 


Roíolfo Hernández. : : 
Definitivas—Ramona Landó de Capeletti 
con José Capelleti. Antolín Miranda. Ricar- 
do Sanz. José Castaño Meca. José Tribello 
Diaz. La sue. Juan Bautista Caorsi. María 
Baccino de Sicco. .* 
: Avelino Barbot, Actuario. 


AVISOS Y COMUNICACIONES 


Cámara de Senadores 
CITACIÓN 
Secretaría del Honorable Senado. 
Montevideo, Octubre 2 de 1909. 


La Honorable Cámara de Senadores se 
reune el lunes próximo á las 3 y 30 p.m., 
para informarse de los asuntos entrados 
y considerar la siguiente 


ORDEN DEL DÍA: 


Continuar la segunda discusión del 
Proyecto de Ley sobre reorganización del 
Ministerio Público y del Ministerio Fis- 
cal, 

Primera discusión del Proyecto de Ley. 
que esteblece la acción pública en deter 
minados delitos. * 


"M. Magariños Solsona, ler. Secretario: . 


Instituto Meteorológico Nacional Y” 
DÍA 2-HORAS 5 P.M. 


Barómetro sube. 

Temperatura con poca variación. 

Dominan vientos del Sur al Este, con 
llovias y garúas en la República, en Mon- 
tevideo han caido 1 litro de agua por me- 
tro cuadrádo, en Rivera 1. : 


Datos de hoy á las 5 p. m.: 
Barómetro 761.80. Temperaturas: nor- 


mal 11 60, á la intemperie 1190; "máxima 
1180, á la intemperie.13'09; niínima 10-50; 


á la intemperie 620. 


Viento S. E, 61 kilómetros por hora. 

Velocidad máxima del viento en las 24 
horas, £6 kilómetros á las 8 horas 30 p. m. 

Tensión del vapor de agua 9 30. Hume- 
dad relativa 90. 

—Aguas del antepuerto: 

Temperatura 7:64. 

Cloruro de sodio por litro, gramos 16.57, 


- * Cloro libre por litro, gramos 10 80. 


—Vientos fuertes del Sur, con lluvias y 
garúas. 


H. Bazzano. 


Juzgado L. del Crimen de 2.0 turno  * 


Juicio PÚBLICO EN EL QUE SE VERÁ EL PRO- 
CESO' SEGUIDO CONTRA José MARTÍNEZ, 
ACUSADO POR HOMICIDIO. 


De mandato del señor Juez Letrado del 
Crimen de 2.” turno, doctor Alberto Gard 
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y Sanjuan, se invita al público y se cita á 
los señcres Jurados que JO sun, como di- 
tulares: don Lorenzo Catalina, den José 
L. Palma, don Carlos de la Vega y don 
Juan M. Bsuzá; y como suplentes: don 
José M. Cateurs, don Virginio Gotuzzo, 
don Javier Fernández y con Wáshington 
M. Santana, pars que comparezcan en la 
audiercia del 4 ce! corriente, á les Y de la 
mañere, en ja que se verá en ¡nicio pú- 
blico la causa seguida á José Mertinez, 
acusado de la muerte ce Teodoro Telis”o 
Belis. : 


Montevideo, Octubre 2 de 1109. 
Pedro Echecerry, Actuario. 


Dirección G. de Avaluaciones 
EXPEDIENTES INFORMADOS 
Día 2 de Octubre de 1£09 


Nuevas construcciones: 

Pedro Zignago, José Pérsico, José Ce- 
taro, Rizieri Aiberto, José Bscina, Flerii- 
da y María Scbenone, Alcira £. Telle- 
chea, Ricardo Roig, Megdalena L. de Pe- 
reira, Filomena Labrato, Luciano Laguar- 
dia, Feturnio Cristi, Gregorio Cancela, 
Luis Battaglieri, Pedro Alario, Teodoro 
Nilsern, Sofia Brown, . 

Propuesta de venta: 

Juan P. Cosas. 


La Secretaría 


visa de Comercio 


OPERACIONES OFICIALES SOBRE 
DEUDAS PÚBLICAS Y TÍMULOS HIPOTECARICS 


- DEL URUGUAY 


> Octubre 2 de 1869, 
1. RUEDA 
Deuda Consolidada 


$ 9.460 — para 4 de Octubre. 7380 7, 
» 9.460 hasta fin de mes 74 — 3 
9.406 ídem ¡dem Td — o 
Ñ Limprestito de Contersión 
$ 1.865 al contado . . . 670%, 
Títulos Hipotecarios Serie E 
$ 2.600 sl contado . . . 97507, 
» 1.600 iderm idem “.- . . 975) » 
»  2.LU0 idem ídem 97 50 » 
2. RUEDA * 
Deuda Consolidada 
$ 14.160 para el 4 Octubre . 73807, 
v 4.0 ídem ídem. 73 80 » 
» 23.506 para fin de mes. 73 50 » 
Empréstito de Conversión 
$ £52 50 para 4 de Octubre. Y7 €0 7, 
» 29325 para fin de mes. 26 80 » 
» Y.5zb para 4 de Ociubre . 96 €0 » 
» 9.32% para fin de mes. . -£6 €0 » 
Himpréstito Brasilero 
$ 3.000 para 4 de Octubre. £6 50 %, 
» 2.000 idemidem . . . 2620» 
Deuda Interior Unificada 
$ 1.000 + para 4 de Octubre. * 85 50 % 
Titulos Hipotecarios Serie E 
$ 10.060 para fin de mes, 9 — Y 
» 10.60U para el 4 Uciubie . $8 » 


' 
ñ 
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Titulos Hipotecarios Serie FP 


$ 1.000 para 4 de Octubre. 97 60 %, 
» 1.500 ídem idem . . . 97604» 
» 30.000 parafindemes. . 9780» 
' » 10.000 idem idem . . .*9770» 
» D.CC0 íidemidem . . . 9770» 
1.000 para 4 de Octubre. 97 50 » 
» 5.000 idem ídem . . . 9750» 


«Central. ".12  m.¡Central. 
Terrestre . 
“Bolsa 


Servicio de Correos 


LLEVAN VALIA 
2 de Octubre de 19009 
f:clo, para Bueros Aires, saldiá el 3 
del corriente. 
Berlín, para Buenos Aires, saldrá el 3 
del corriente. 

ORDINARIA RECOMENDADA, 
Central 443 p.m.| Central . 415 p.m. 
Terresire, 4 p.w. | Sucursal 3.45 p.m. 
Boisa . 3.45 p.m.]Bolsa . 3 p.m 


Orifa, inglés, para Punta Arenas y es- 


calas lssta Callao, saldrá el 3 del eo- 
-rriente. 


ORDINARIA RECOMENDADA 


.l1a. m. 
11 e. m.| Terrestre .10a. m. 
. 11 o.m.iBolsa . .10a. m. 


: Hollandia, holandés, de.Buenos Aires, 
para Santos, Rio Janeiro, Lisboa, Coru- 
ña, Boulogne y Arsterdan, saldrá «1. 5 
del corriente. 


ORDINA RIA RECOMENDADA 


Central. 3 p. m.¡Ceniral. . 2 p.m. 
del día 4 del día 4 
Terrestre . 2 p. m. Terrestre . 1 p.m. 
del día 4 del dia 4 
Bolsa . 2 p.m. Bolsa . . 1 p.m. 
del día 4 del día 4 


Cap Ortegal, alemán, para Rio Janeiro» 
Lisboa, Leixces, Vigo, Southampton, Bou- 
ogne y Hamburgo, saldrá. el 5 det e- 
tubre. : 


RECOMENDADA 


ORD JNARIA 
Central 3 p. m.| Central . 4 p.m. 
Terrestre. 4 p. m. | Terrestre. 3 p. m. 
Bolsa. . 4p. m.jBolsa. , 3p.m. 


Bologna, italiano, paza Jantos, Tenerife 


Génova y Nápoles, saldrá el 5 de Oc- 
tubre, . 
ORDINARIA RECOMENDADA 
Ceniral - . 3p.m.|Central . 2 p.m. 

del día 4 del día 4 

Terrestre 2 p. m.| Terrestre . 1p.m. 
Ñ del día 4 del día 4 
Bolsa . . 2 p.m.|Bolsa .-, 1p.m. 
del día 4 del día 4 


Orissa, inglés, para Santos, Río de Ja- 
neiro, San Vicente, Lisboa, Leixoes, Vi- 
go, Coruña, La Pallice y Liverpool, sal- 
drá el il del corriente. 


ORDINARIA RECOMENDADA 


Central. , 10 p. m.[Central. . Sp.m. 
del día 9 del dia 9 
9 p.m. Terrestre . 8 p.m. 
del día 9 . del día 9 
. 9 p.m.¡Bolsa . . 4 p.m. 
del dia € del día. 7 


Terrestre . 


Bolsa 


Octubre 3 de 1909 


Vapores de Ultramar esperados en 
Cctubre 


1 


, q 
NO» BRE Í HACIONALIDAD ES | PROCEDENCIA 
pu 
Repbeel.. inglés... Liverpool 
Baleclava inglés... Amberes 
E alemán... Hamburgo y escs, 
coros | 2leMáND... Valparaiso 
úCila....om... ¿lemán... Bremen 
Purendart.... | alemán... Valparaiso 
Argcoiina,.... | dHalisno.. Gébcva y escalas 


Mallt...nnn.... Dunkerque y esc. 


BritleB Yo... Liverpoel 
H, Jelid..... Liverpoci 
SiS Koi ro... Valpajsiso 


Génova y escalas 
HarBburgo y eses. 


Entre Rios...) 


12 90 09 00 00 AT Oo e EL o in E pe ji de pe 


ATIERUAYA 20... inglés... Southampton y esc. 
Queen Mary... | inglés... Nueva York 
sexco Prince, Londres 
Plata... Mersella, B. A. 

K. Wilhelm Y 10 | Hamburgo y enc, 
TIDIS ....omo.o. 10 | Hamburgo y est. 
Provente.... 10 | Marsella B. A... 
VETOM(SC o... 16 | Liverpool y Vigo 
Luisiana... 11 | Génova y escalas 
NitekriS...... 11 | Vulparaiso 
OTMazdN o... “12 | Amberes 
Harzburg «. [12 | Amberes 
Paparas.. irglés.... [| 12 | Welington - 
Volbanera.... ] tstiñol. 3 | Génova y escalas 
-Montevideo... | sjemán... | 13 | Hamburgo y esc. 


Vapores á salir para Ultramar en 


Octubre 


= 

R94B23 | HACIONALIDAD E DESTINO 

e 
; - 

Cancing .. | inglés...: 3 ¡ Babia y Liverpcol 
Barbary. 2. 1 Hglós.... 3 | Amberes 
Thess8lia ..... ¡ alemán .. 4 | Hamburgo 
burendart.... | alemán... 4: Bremen 
Hollandia..... holansés. 51 V. yAs.R, A. 
Tucunán ..... argentino 31 Co Sud, K. A. 
Sante Maria... | alemán... 5 |; Hamburgo y escs, 
Sap Ortega)... | alemán... 3 ¡ Hamburgo y escs. 
Bologna....... J italiano... | 3] Génova, B. A. 
SIS8Kk coroc.mo. alemán... 6 | Hamburgo y esc, 
Camarones.... | argentino | 9 | C.Sud, R. A. 
Atlantique.... | frarcés.. |. 9 | Burdeos y esc. 
A.S.de Lamor | fraucés.. % ¡ Dunkerque y esc. 
José Gallart... | español. 9 | Barcelona y escs. 
fubingen ..... | alemán... | 10 | Bremen 
P. Umberto... | iteliane.. | 10 | Génova y Barcelona 
Bellevue ....... inglés... | 10 | san Vicente y Am. 
Pampero... Irancés.. | 10 | Marsella y esc, 
TandiS......... alemán... | 11 | Valparaiso 
Nitokris....... alemán... | 11 | Hemburgo . 
Vasali........ inglés.... | 11 | Brasil y Ñueva York 
Argentina .... | italiano.. | 13 | Génova, B. A. 


Defunciones registradas en la Dirección 
: de Cementerios 


DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1809 


María Amelia Garcia, oriental, 5 años, 
Lavalleja 13. ¡ : 

Vito Bovino, italiano, 73 años, casado, 
Canelones 26. 

José Maria López, oriental, 78 años, 
casado, Bequeló 55. 

Juan Francisco Duhart, francés, 60 
años, casado, Durazno 255. 

María Oliva, oriental, 4 años, RíoNe- 
gro 300. 

Antonio Veiga, español, 44 años, casa- 
do, Agraciada 115. 

Luis Efferano, oriental, 26 años, casa- 
do, Durazno 40. 

María Carmen Spósito, oriental, 21 dias, 
25 de Agosto 160, 

Luisa Uriarte de Astruqui, oriental, 58 
años, viuda, Blandengues 142. : 

Agustina López de García, española, 
40 años, casada, Hospital de Caridad. * 

Ignacio Maurente, oriental, 66 añoz3, 
viudo, Hospital de Caridad. . 

Felípa Ríos, oriental, 21 años, soltera, 
Hospital de Caridad. 

Clementina Sosa, oriental, 25 añoz, 
soltera, Hospital de Caridad. 


TMPRENTA DEL TARTO  OFICTAT—SOLIS 69, 
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PARA EL NUMERO DEL DIA SIGUIENTE, HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE 


La Y LSO 


Montevideo, Domingo 3 de Octubre de 1809 


TARIFA DE AVISOS 


APROBADO POR RESOLUCION DEL SUPERIOR G0- 
BIERNO CON FECHA 18 DE JULIO DE 1909 
- Por centímetro 


, diario 
Por £0 publicaciones se cobrará... $ 0.025 
” 80 » "no os -. * 0.03 
” 30 ” ” .. Po0,04 
"” 20 » "omo 0.08 
” 10 ” ” ” . P 0.04 
” 65 ” ”n ” .. ” 0 . 08 
Delá 3: mos no» .«. ” 0.10 


NoTrA-—Menos de cinco centímetros, el precio será 
ecnvencional. : 

OTRA -— Se considera que veinticinco palabras 
equivalen 4, un centímetro. Las fracciones menores 
de diez palabras no. se cobrarán. 


Avisos del día 


Comisión de Aémia'siraci siración de los Bienes” 
del Estado 


2.8 LICITACIÓN o. 
Llámase por segunda y última vez á licitación 
pública para el arrendamiento de 1905 hectáreas del 
campo fiecal ubicado en la 5.4 sección del Dep 
monto de Tacuarembó, paraje conocido por “Grula 
de los Cuervos”, 
dul pliego de condiciones corr spondiente se hala 
á disposición de los interesados en la Jefatura Po- 
de exe Departamento y en la Secretaría de la 
Comisión, calle 18 de Julio núm. 319, donde se ve- 
ciben propuestas bajo sobre cerrado y lacrado hasta 
el día 20 del corriente. —-Montevideo, Octubre 2 de 
1909.—Senén MM, Rodríguez, Vicepresidente —C. 4. 
Estrada, Secretario. 


500- -v.0c.20. 


Tesorería Genera! de Tostrucción Psimarla 
PAGO DE PRESUPUESTO 

Tesorería procederá en los días 2, 4, 5, 6 

Y Y odel eorriento al pago del presupuesto esce 


de le Capital, correspondiente al mes de Sepliem- 
bre ppdo.—Montevideo, Ostubre lo de 1909.—21 
Tesorero General,  - . 


498-Y.06.7 


o Sección del Departamento de Montevideo” 

En Montevidco, y el día 30 del mes de Septiembre 
del año 1909, á la 1 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectalo 
unirse en matrimonio don RICARDO BONABA, de 
30 años de edad, de estado soltero, de profesión 
dentista, de nacionalidad oriental, nacido en esta 
ciudad, domiciliado en la calle Canelones núm. 143, 
y doña CAMILA CARLEVARO, de 26 años de eda:l, 
de cstado soltera, de profosión labores de su sexo, 
do nacionalidad oriental, nacida en esta ciudad, do- 
mwmicilizda «m la calle San José núm. 146. 

in fe de lo cual intimo á Jos que supicren algún 


impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 


nuncion por escrito ante esta oficina, huciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 


ley —Aifuedo Costa Gutiérrez, Oficial del Estado 
Civil 633-v.0€.12. 


En Montevideo, y el día 80 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 4 de la tarde. A petición «de 


los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse em matrimonio don ENRIQUE PEREIRA 


IGLESIAS, de 27 años de edad, de estado soltero, 
de profesión farmacéutico, de nacionalidad oriental, 
nacido en el Dopartamento de Paysandú, domiciliado 
cn la Avenida General Flores núm. 1433, y doña 
SARA VECINO, de 24 años de edad, de estudo 
Soltera, de profesión labores de su sexo, de nacionali- 
dad oriental, nacida en esta ciudad, domiciliada =n 
la calle Durazno múm. 24. 

En te de lo cual iviimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante costa oficina, haciondo co- 
nocer las causas. Y lo: firmo para que sea fijado en 
la puerta de cesta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley —dAbfredo Costa Gutiérrez, Oficial del Estado 
Civil, 634-1.06,12, 

“10.a Sección del Departamento de Montevideo. 

En Montev video, y el día 30 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 de la tardo. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse cn matrimonio don ROMUALDO LOPEZ, de 


-Canclone 


«ciudad, 


22 años de edad, de estado soltero, de: profesión al- 
bañil, de "nacionalidad oriental, nacido en Treinta 
y Tres, domiciliado en la calle Comercio núm. 145A, 
y doña JUANA REGAL:./0, de 19 años de edad, 
de estado soltera, de profesión labores, de nacionali- 
dad oriental, nacida en Malvín, domiciliada en Mal 
vín. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren aleún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, hasiendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley —fduardo Artecona, Oficial del Estado Civil. 

635 -v.oc.12 


i5.a Sección del Departamento de Montevideo” 
En ¡ Montevideo. y el día lo del mes de Oclubre 
fio 1909, á las 10 de la mañana. A petición de 
dos hago suber: Que hau proyectado 
irimonio don CESAR LEANDRO VILA, 
s de edad, de estado soltero, «de profesión 
comerciante, de nacionalidad oriental, nacido en «s- 
ta ciudad, doiniciliado en la calle Rivera núm. 246, 
MARIA ISABEL CAVIGELA, de 17 uños 
de estado de pro n labores de 

2 nacionalidad oriental » i 
domiciizda un la calle Q 


En fe de lo cual intimo á los que supieren 


algún 
iwpedimento para el matrimonio proyectado, lo. de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo eo- 


nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFrlcIAL por espació de ocho días como lo manda la 
les —Y. Fernández, Oficial del Estado Civil 

Ñ 636-1.00c.12. 


18.9 Sección del Degartamente de Montayidaa 

En Montevideo, y el dín 30 del mes de Septiembre 
del año 1909, 4 1 2 de la turde. A petición do 
nte ados hago subir:. Que han proyectado 
oniv don MAD UBD APOYA u- 


vvesa 


Ñ pro- 
cionelidad oriental, 
a do en Atahualpa, 
O, de 22 años de edad, de 
ón lahares, de 
i domi tuda en la 


contador públ 
en Cerro Lar, 
h :; CARMEN BR. 
esiado soltera, de prats 
oriental, narida cu Mon 
cally Constituyente núm. . 

En fe de lo cual intimo á los que Supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo “de 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo pura que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 


OYICIAL por espacio de ocho días como lo manda la * 


ley —Yicente Borro, Oficial del Estado Civil. 
637-v.00.12. 


En Montevideo, y el dín 380 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don ABELAKDO CARLOS 
: LA, de 27 años de cádnd, de estado soltero, de 
estón come de nacionalidad oriental, na- 
cido en Monte ideo, cilindo cn la calle Maga- 
s. núm. 208, CANDIDA CAROLINA 
TARÍA SUSENA, d inos de edad. de estado 
soltera, de 7 ón labores, de nacionalidad erien- 
lal, nacida en óleo, domiciiada en la Avenida 
núm. 1 
Tn fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado. en 


la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO” 


OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ly. — Vicente Borro, Oficial del ¡óstedo Civil. 
638-v.00.12. 


19.a Sección del Departamento de Montevideo 

En Montevideo, y el día 380 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 4 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don BALDOMERO OTERO, 
de 23 años de edad, de estado soltero, de profesión 
carpintero, de nacionalidad oriental, nacido en esta 
domiciliada en la cnalle D núm. 15, y 
RAMONA MARTINEZ, de 1 15ños. de cdar, 
de.profesión tahores de su o, 
nacida en esta ciudad, do- 


doña 
de estado soltera, 
de nacionalidad oriental, 


 miciliada en la calle Dacá núm. 15. 


En te de lo cual intimo á Jos que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sca fijado en 
la puerta de esta oficina y publicudo en el Diario 
OFICIAL por espacio de ocko días coma lo manda la 
ley. —kiodotfo Brunel Solsont, Oficial del .Jóstado 


Civil. 


639-v.0c.12. 


20.* Sección del Departamento de Montevideo 
En Muntev video, y el día 27 del mes de Septiembre 
del auño 1909, á las 8 de la tarde. A petición de 


'uzguen conveniente los acreedores. 


nacionalidad 


los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don FRANCISCO - GONZA- 
LEZ, de 28 años de edad, de estado soltero, de pro- - 
tesión peluquero, de nacionalidad españól, nacido en 
Cádiz, domicilizdo en la Avenida Garibaldi s[n., y 
doña ELOISA MARTIN ALMIRON, de 22 años de 
edad, de estado soltera, de profesión labores de su 

sexo, de nacionalidad española, Bacida en Granada, 

domicilioda en la calle Aurora núm. 42. 

En te de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina.y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ki. —Cartos E. Muñoz, Oficial del Estado Civil. 

- » - 640-Y.0c.12. 


e 


PS 


juzgado L. de Comercio de ler turas 

CONVOCATORIA — De mandato del señor Juez 
Letrado de Comercio de primer turno, doctor don 
Ovidio Grané, se convoca á los acreedores de los se- 
fñoros Alvariza y Compañía, á quienes se refiere el 
concordato proventiva extrajudicial eelebrado y Hho- 
mologado debidamente, para la reunión que tendrá 
higar el día doce del corrionies 4 las tres y media 
de-la tarde, con el fin de nombrar nueva Comisión 
Interventora con-las mismas atribuciones de la an- 
terior; debiindo tenerse presente la propuesta hecha” 
á fal mepecto por los concordalarios, en cuanto la 
— Montevidao, 
Octubre l.o de 1909.—velino Javier Figares, Es- 
cribano Público. : 


499-v.0c.14. 


Venta de despacho de bexidas y billar 


Al comercio y al público participo que he contia- 
tado vender £ favor de don Vrancisco Bueno, las 
Ox ¿ de mi casa de negocio sita en la caile 
onstituyeme y Libertad, de costa ciudad. Á los efce- 
tos ¿e lo que scibe la dey de 26 de Septiembre 
de 1904, se notifica £ todas los que se consideren mis 
acreedores para que dentro del plazo de 30 días se 
prosenten en la indicada cara con los justificativos 
de sus créditos para serles satisfechos. Vencido que' 
sía dicho término, «¿1 comprador queda exento de todu 
obligación y responsabiflidad.— Montevideo, Octubre 
1.6 de 1909.-—Fduerdo Siurlattt, > : 


497-1,00.26. 


OFICIALES 


Administración del “Blerio Oficial” 


AS 
AVÍS 


Se previene 4 los señores suscriptores del DIARIO 
OFICIAL que las reclamaciones por los ejemplares que 
no Jes sean entregados con puntualidad, deben hacer- 
se en esta Administración dentro de las 48 horas de 
la aparición de cada número.—Montevideo, 1.0 de 
Marzo de 1903. — La Administración. 

3837-pte. 


A . 
. . R , 
Biresción General de impuestos Birectes 
LLAMADO Á LICITACIÓN 
Esta Dirección lama á propuestas para la im- 
presión litográfica de 43.000 Patentes de Giro y 
85.000 formularios para el cobro de dicho impues- 
to, cn el año de 1910; cuyas propuestas deber 
formularse con sujeción al pliego de condiciones 
que estará de manifiesto en la “Sección Valores” 
todos los días hábiles de 10 a. m. 4 4 p. m 
Las propuestas deberán presentarse en la Socre- 
taría, donde serán abiertas el día 4 de Octubre 
próximo á las 3 p. m., á cuyo acto es indispensa- 
ble la presencia de los señores proponentes.—Mon- 
tevideo, Septiembre 25 de 1909. — V, Rainer —. 
V.o B.o Márquez. : 
4.64-v.00.3. 


Universidad de la República 


(TESORERI A) 

PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS EXÁMENES DE 
INGRESO DEL MES DE OCTUBRE Y ORDINARIOS DEL 
Mis DR NOVIEMBRE DEL CORRIENTE aÑo  - 

El registro de inseripción para los exámenes ile 
ingreso á Obstetricia, á la Escuela de Comercio, á la 
Sección de Agronomía y 4 los estudios que deban 
cursarse en la Sección de Enseñanza Secundaria y 
Preparatoria; permanecerá abierto en la Bedelía de 
esta última, desde el l.o al 15 del próximo mes 
de Octubre do 4 á 6 p. m., advirtiéndose á los 
interesados, que las inscripciones se udmiten cun- 
dicionalmente, pues quedan sujotas á lo que se re- 
suelva sobre el pago de derechos de las mismas. 

Las inscripciones de ingreso á Notariado, se efec- 
tuarán en la Tesorería durante la primer quincena 
de Octubre próximo. 

La Tesorería pondrá en venta los Soermularios 
para las solicitudes de exámenes ordinarios, duran- 
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te los siguientes periodos del próximo mes de Oc- 
tubre: : 

Pura los estudiantes de las Vacultades de Dere- 
cho y de Matemáticas, del 1.0 al 10; para los de- la 
Facultad de Medicina, del 1.6 al 12, y para los de 
la Sección Enseñanza Secundaria, del l.o al'15, 

Horas de inscripción en la Tesorería: de 10 
á ll a. m : 

Nota—Se hace saber 4 los señores estudiamtes 
que los cambios de inscripciones de exámenes regla- 
mentados por libres, sólo se acordarán en casos de 
error justificado, á juicio de los señores Decanos.— 
Montevideo, Septiembre 28 de 1909.—£l Tesorero. 
o , : 478:v.00.10. 

ESCUELA DE COMERCIO 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS EXÁMENES 
ORDINARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1909 

El registro de inscripción para los exámenes or- 
dinarios del mes de Noviembre de 1909, permane- 
cerá abierto en la Tesorería de la Escuela de Co- 
mercio, desde el día primero al diez del próximo 
mes de Octubre, de 10 á 11 a. m. ? 

Vencidos los plazos indicados para las inseripeio- 
nes que se soliciten, les serán aplicadas las multas 
que "señala el Reglamento.—Montevideo, Septiem- 
bre de 1909.—-El Tesorero. 

478-v.0c.10. 


Secretaría del Ministerio de Obras Públicas 


LLAMADO Á LICITACIÓN 

Llámase á licitación pública para construir: Jas 
instalaciones necesarias al servicio de los pescado- 
res, anexas al muelle del mismo. nombre, con £s- 
tricta sujeción á la Memoria descriptiva, pliegos 
de condiciones “y planos respectivos que se hallan 
á disposición de los interesados en la Secretaría 
del Ministerio de Obras Públicas, todos los días 
hábiles de 1 4 5 p. m. . 

Las propuestas, en el sellado correspondiente, se 
recibirán hasta el día 22-de Octubre próximo ve- 
videro á las 3 p. m., en cuyo día y hora se abri- 
rán en presencia de los interesados que concurran 
al acto. 

. El: Ministerio se reserva el derecho de aceptar 
la propuesta que considere más conveniente ó de 
rechazarlas todas.—Montevideo, Septiembre 22 de 
1909.—P. O. Rodríguez, Oficial Mayor. 
449-v.0c.22. 


LICITACIÓN 

“Llámase á licitación pública para efectuar los es- 
tudios preliminares y la “confección de los proyectos 
respectivos, destinados '4 dotar de obras de sanea- 
miento £ todas las capitales de los "Departamentos 
del Litoral é Interior de la República, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se halla á dis- 
posición de los' interesados en la Secretaría del Mi- 
nisterio de Obras Públicas, todos los días hábiles de 
1á5p.m. y Ñ 

Las propuestas, en el sellado correspondiente, se 
recibirán hasta el día 25 de Septiembre" á las 4 
p. m., en cuyo día y hora se abrirán en presencia 
del infrascripto y de los interesados que concurran 
al acto. 

El Ministerio se reserva el derecho de aceptar la 
propuesta que considere más conveniente ó de re- 
chazarlas todas.—Montevideo, Julio 23 de 1909,— 
P. C. Rodríguez, - Oficial Mayor. . 

140v.nvib 


OBRAS DE SANEAMIENTO 

En mérito de las gestiones hechas ante el Minis- 
terio de Obras Públicas sobre prárroga del plazo 
fijado á-la licitación para efectuar los estudios pre- 
liminares y la-confección, de los proyectos respecti- 
vos, destinados 4 dotar de obras de saneamiento á 
todas las capitales de los Departamentos -del Litoral 
é Interior de la República, se ha dispuesto ampliar 
dicho plazo hasta el 15 de Noviembre próximo veni- 
dero, en cuyo día y á la hora designada se proce- 
derá £ la apertura de las propuestas que se. presen- 
ten. 


Lo que se hace saber á los interesados, á los efec- * 


tos consiguientes. —Montevideo, Agosto 27 de 1909. 
—Pedro C. Rodríguez, Oficial Mayor. 

. . ., 835-v.nov,15, 
e LLAMADO Á LICITACIÓN 

Llámase á liciteción pública para la reforma de 
log faros de ''Polonio”,. “Santa María”, “Isla de 
Flores” y “Punta Brava”, y la construcción de una 
torre en la roca “Panela” en sustitución del pon- 
tón faro allí existente, con estricta sujeción al 'plie- 
go de condiciones y planos que se hallan á disposición 
de los interesados en la Secretaría del Ministerio de 
Obras Públicas todos los días hábiles de 1 p. m. 
4 5 p. m. . 

Las propuestas, en el sellado correspondiente, se 
recibirán hasta el día viernes 10 de Septiembre 
próximo á las 3 p. m., en cuyo día y hora se abri: 
rán en presencia del infrascripto y de los inte: 
resados que.concurran al acto. 

El Ministerio se reserva el derecho de aceptar la 
propuesta que considere más conveniente Ó el de 
rechazarlas todas. — Montevideo, Mayo 10 de 1909. 
—Pedro O. Rodriguez, Oficial Mayor. 

a .6261--v,o0ct 15. 


REFORMA DE FAROS - . . 
En mérito. de las gestiones hechas ante' el Minis- 
terio de Obras Públicas sobre prórroga del plazc 
fijado en la licitación para la reforma de los faros 
de “Polonio”, “Santa María”, “Isla de Flores”, 
*“Púnta Brava” y “Panela”, se ha dispuesto am- 
. pliar dicho plazo hasta el 15 de Octubre próximo 


“Eriarte, Prosecretario. 


“ 
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venidero, en cuyo día y á la hora designada -se 
procederá á la apertura de las que se presenten, 


Lo que se hace saber 4 los interesados, á los 
efectos consiguientes. — Montevideo, Agosto 27 de 
1909.—Pedro O. Rodríguez, Oficial Mayor. 

: 330-v.0c,15, 


Departamento Nacional de Ingenieros 


LLAMADO Á LICITACIÓN 

Coustruceión de un eálficio destinado á Jard. 
de Infantes en la calle General Luna, de esta 

cludad, : : 

Llámase á licitación por el término. de treinta 
días para la construcción de un edificio destinado 
á Jardín de Infantes en la calle General Luna en- 
tre Zapicán y Arroyo Grande, de acuerdo con el 
pliego de condiciones, memoria descriptiva, planos 
y decreto del. Ministerio - de Industrias, Trabajo é 
Instrucción Pública, de fecha 18 de Septiembre 
próximo pasado, recaudos que se hallan de manifiss- 
to en la «Secretaría General del Departamento Na- 
cional de Ingenieros. 

_Las propuestas, en el sellado correspondiente, se 


recibirán en esta Secretaría General hasta el día vein- . 


tiocho (28) de Octubre: próximo á las dos de ía 
tarde, á cuya hora serán abiertas en presencia de 
los interesados que concurran al acto, reservándose 
la Superioridad el derecho de aceptar la que á su 
juicio fuera la más conveniente 6 el de rechazarlas 
todas si no encontrare ninguna aceptable.—Monte- 
video, Septiembre 28 de 1909.—Enrique A. Iriarte, 
Prosecretario, O 7 : 
NS 472-y.00,28. 

. LLAMADO Á LICITACIÓN 
Construcción de un edificio escolaren »Tamandúa> 
(Departamento de Artigas), 

Llámase á licitación por el término de veinte 
(20) días para la construcción de un edificio es- 
colar en “Tamandúa”, Departam nto de Artigas, 
son estricta sujeción á los recaudos que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría General del Depar- 
tamento Nacional de Ingenieros y exi la Intendencia 
Municipal del referido Departamento. 

Las propuestas, en el sellado correspondiente, se 
recibirán en esta Secretaría General y en la In- 
tendencia Municipal mencionada hasta el día ocho 
(8) de Octubre próximo á las 2 de la tarde, 4 
cuya ho'a serán abiertas en presencia de los inte- 
resados que concurran al acto, reservándose la Su- 
perioridad el derecho de aceptar la que á su juicio 
fuera la más conveniente ó el de rechazarlas todas 


si no encontrare ninguna aceptable.—Montevideo, 
Septiembre 18 de 1909.—Enrique A. Iriarte, Pro- 
secretario, : 


428-v.0c.8. 


7 LLAMADO Á LICITACIÓN . 
Construcción de un edificlo escolaren «Pintadito: 
(Departamento de Artigas) 

Llámase á licitación por el término de veinte 

(20) días para la construcción de un edificio es- 
colar en '“Pintadito”, Departamento de Artigas, 
con estricta sujeción á los: recaudos que se hallan 
de, manifiesto en la “Secretaría Cteneral del Depar- 
tamento Nacional de Ingenieros y en la Intendencia 
Municipal del referido Departamento. 
. Las propuestas, 'en el sellado correspondiente, se 
recibirán -en' esta Secretaría General y en la In- 
tendencia Municipal mencionada hasta el día ocho 
(8) de Octubre próximo á las 2 1/2 de la tarde, á 
cuya hora: serán abiertas en presencia de los inte 
resados que concurran al acto, reservándose la “Su- 
perioridad el derecho de aceptar la que á su juicio 
fuera la más conveniente ó el de rechazarlas todas 
si no encontrare ninguna aceptable.—Montevidao, 
Septiembre 18 de 1909.—Enrique A. Iriarte, Pro- 
secretarió: 429-v.0c,8, 


LLAMADO Á LICITACIÓN 
Montaje de la snperestractura metállea Y cons: 
trueclón del piso del puente sobre el río Santa 
Lucía, en el Paso de Pache, * o 
-Llámase á licitación por el término de treinta 
días “para el montaje de la superestructura metálica 
y construcción del piso del puente sobre el río Santa 


Lucía, en el Paso de Pache, con estricta sujeción. 


á los recaudos que se hallan: de manifiesto en la 
Secretaría del Departamento Nacional de Ingenie- 
(03, . 

Las propuestas, en el sellado correspondiente, se 
tecibirán en esta Seecrctaría General hasta el día 
once (11) del próximo mes de Octubre á las dos 
de la tarde, á cuya hora serán abiertas en presencia 
de los interesados: qué concurran al acto, reserván- 
dose la Administración el dérecho de aceptar la 
que á su juicio crea la más conveniente ó el de re. 
chazarlas todas si no encontrare ninguna aceptable. 
—Montevideo, Septiembre 11 de 1909.—Enrique A, 


. 406-v.o0c.10. 
y . . a e 

- Oficina Hidrográfica 

Ñ . AVISO Á LOS NAVEGANTES 

La campana submarina que fué colócada el día 
3 de Agosto para ensayó en el. pontón-faro del 
“Banco Inglés”, queda definitivamente instalada en 
dicho pontón, y funcionará" siempre que :haya fos- 
quedad atmosférica, ya sea ésta causada por nieblas 
ó lloviznas. j 

La" carectorística de esa señal 
guiente: o 

Grupo de tres toques de campana, seguido de un 
silencio de diez s gundos. 

Posición geográfica: 


sonora es la si- 


días de plazo 


- Octubre 3 de 1909 


SE  REOIBEN AVISOS; PARA” EL NUMERO DEL DIA SIGUIENTE, HASTA LáS CUATRO DE La TARDE 


Longitud W, Greenwich 55% 53' 40” 
Latitud S. 350 06' 
Montevideo, Septiembre de 1909. 

: La Dirección. 
421-v.0c.8. 


Capitanía General de Puertos 


AVISO 

Se previene á las embarcaciones que navegan en 
el antepuerto y dársenas, qúe siempre que los vapo- 
res de la carrera á Buenos Aires estén maniobrando 
para pasar del antepuerto á las dársenas ó vico- 
versa, se izará al tope del palo de señales que existe 
en el extremo del muelle: (A) un farol verde, de no- 
che, y una bandera del mismo color, de día, á fin 
de que lo tengan en cuenta para navegar con las 
precauciones necesarias para evitar colisiones.—Mon- 
tevideo, Septiembre 29 de 1909.—El Capitán General 
de Puertos. - 

] 483-v.0c.5. 


intendencia Municipal de Montevideo 
DIRECCION DE CEMENTERIOS 
Ante esta Dirección se ha presentado el señor 
Nicolás Bazzano, propietario del nicho núm. 379 
del Cementerio del Buceo, solicitando se le expida 
un nuevo título del referido local, por habérsele ex- 
traviado el boleto original. 


Se hace pública la petición para que los que se ' 
consideren con derecho, deduzcan la acción corres-. 


pondiente ante esta Repartición, dentro del plazo de 


90 días, á contar desde la fecha. . 

Si no hay oposición, se expedirá el boleto solicita- 
do.—Montevideo, Septiembre 14 de 1909.—Lua Di- 
rección, . 7 . 

j 414-v.dic.16. 


Ante esta Dirección se ha presentado el señor 
Domingo Percontino, propietario del nicho número 
973 del Cementerio del Buceo, solicitando se le ex- 
pida un nuevo título del referido local, por habér- 
sele extraviado el boleto original. 

Se hace pública la petición para que los que se 


" consideren con derecho, deduzcan la acción corres- 


pondiente ante esta Repartición, dentro del plazo 
de 90 días, á contar desde la fecha. 

Si no hay oposición, se expedirá el boleto solici-* 
tado.—Monteyideo, Septiembre 7 de 1909.—La Di- 
rección, . 

384-v.dic.10. 

Ante la Dirección de Cementerios se ha presen- 
tado la señora Teresa UC. de Schannon, solicitando 
se le expida un nuevo título del nicho 2.0 cuerpo 
núm. 239, por habérsele extraviado el boleto ori- 
gínal, que estaba 4 nombre de su finado esposo don 
Disgo Schannon; ” : o 

Se hace pública la petición para que los que se 
consideren con derecho deduzcan la acción corres- 
pondiente ante esta Repartición, dentro del plazo 
de 90 días, á contar desde la fecha. 

Si no hay oposición, se expedirá el boleto .solici- 
tado.—Montevideo, Agosto 30 de 1909.—La Direc- 
ción, 


346-v.dic.1.o. 


Ante la Dirección ' de. Cementerios se ha presen- 
tado el señor Cayetano Muttoni, solicitando sean 
extraídos del nicho del Buceo núm. 406 que está 
á nombre de Severino Muttoni, los restos de Anto- 
nio: Scotto, Enrique Setti, María Alberti, Juan B. 
Madrone;,. Enrique Castelnuvo, Domingo Etchego- 
yemberry, Francisco Righetti, María Capellini y los 
de José Real. : 

Se previene á los interesados, que tienen noventa 
para trasladar dichos restos 4 otro 
local, vencido el cual, sin que deduzcan reclamo 
alguno, serán depositados en el Osario General,— 
Montevideo, Agosto 20 de 1909.—-La Dirección, 

311-vy.nov.22. 


Ante esta Dirección se ha presentado la señora 
Belarmina P. de Perichón, solicitando un- nuevo 
título del nicho ,2.0 cuerpo núm. 255, propiedad de 
su finado esposo don Luis R. Perichón, por habér- 
sele extraviado el boleto original del referido local. 

Se hace pública la petición, para que los que se 
consideren con derecho deduzcan la acción corres- 
pondiente ante esta repartición, dentro del plazo 
de noventa días, á contar desde la fecha. 

Si no hay oposición, se expedirá el boleto solici- 
tado.—Montevideo, Agosto 16 de 1909.—La Direc- 
ción. : - 286-v.nov.17. 


Ante esta Dirección se ha presentado la señora 
Angela Mainero, solicitando un nuevo título del 
nicho del Buceo núm. 934, propiedad de su señor 
padre Jacinto Mainero, por habérsele extraviado el 
boleto original del referido local. 

Se hace pública la petición, para que los que se 
consideren con derecho, deduzcan la acción corres- 
pondiente ante esta repartición, dentro' del plazo 
de noventa días, á contar desde la fecha. 

Si no hay oposición, se expedirá el boleto solicita- 
do.—Montevideo, Julio 29 de 1909.—La Dirección. 

: 191-v.nov.1.o. 


intendencia Municipal de Treinta y Tres 
LLAMADO Á LICITACIÓN SOBRE NOMENCLATURA, ETC, 
La Intendencia Municipal del Departamento de 
Treinta y Tres, de acuerdo con lo dispuesto por el 


Octubre 3 de 1909 
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artículo 2.0 del decreto reglamentario fecha 2 de 
Agosto del corriente año, lama á propuesta para 
da dotación de nomenclatura y numeración de la 
Villa de Treinta y Tres y el pueblo de Vergara en 
esto Departamento. Las propuestas se ajustarán á 
lo dispuesto por la ley fecha 13 de Julio de 1908 
y decreto reglamentario respectivo fecha 2 del co- 
rriente, que puedo verse publicado en el número 
1139 del Diario Oricran. El término pata presen- 
tar propuestas es el de tres meses á contar de la 
fecha de la presente publicación: —Treinta y Tres, 
Agosto 14 de 1909.—-Juan Carriquiry, Secretario. 
295-v.nov.19. 


FAS 


Civ? 
2 E dB 
A NEAR O RALES 


1." Sección del Departamento de Monilevideo 

En Montevidso, y el dia 26 del mes de Septiembre 
del «ño 1209, á las 11 de la ma ñana. A petición de 
los interesados -hago saber: Que han proyectado 
unirse cn don NUA ELIAS LUIS 
GAU, de do edud,. de estado soltero, de 
fesi comerciante, de nacionalidad argentino, 
Conchas, do illado en la calle 

E 10, y doña A EXA DY GERONT- 
MO, de 22 :ños de cdad, de es P 
fczión lebores, de- su sexo, de 
nacida en esta ciudad, domiciliada en la calle Mer. 
cedes núm. 10, 

En fe da lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento” para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esti oficina, haciendo e0- 
nocor las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OriCiin por espacio de ocho días gomo lo manda la 
ley. —4nigue de León, Oficial del Estado Civil. 

oa 619-v.0c.8 


T2.a Sección del Deparismento de Montevideo 
En Montevideo y el día 27 del mes de Seplicm- 
bre del año 1909, £ las 4 de la tarde. A petición 
do los intorce dor, hago saber Que, han proycetad 
uniiso 21 m vwnio den MANUEL GARCIA DIAZ, 
edad, de estado soltero, de profesión 
e nacionalidad cspeñol, nacido en la 
iciliado cn la calle Treinta y Tres 
y MANUELA MARIÑO, de 21 años 
l, de estado soltera, de profesión labores, de 
lwd española, nacida cn la Coruña, domi- 
s cn la calle Treinta y res núm. 101. 
a fe de lo cual intimo á los que suvieren algún 
1 cd matrimonio proyectado, lo de- 
por escrito anta esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de este oficina y publicado en cl DIARI 
OriCiah por espacio de ocho días domo lo manda la 
ley. : “M4, Percia Núñez (hijo), Oficial del Estado 
Civil . 


625-v.00.9. 


£.2 Secció del Deprtamento de Rionievideo 
En Montevide a y y el día 27 del mes de Septiembre 


del año 1909, á las 4 de la tarde. A petición de. 


los interesados hago saber: Que han proyectado 


unirse en matrimonio don PABLO MAYA, de 44. 


años de edad, de: estado soltero, de profesión guar- 
dia civil, de pacionalidad oriental, nacido en el De- 
parteminto del Durazno, domiciliado en la calle 


Bartolomé Mitre núm. 257A, y doña CLOTILDE. 


Pañ 
profesión labores de su 
hscida cn ccta ciudad, 
riolomé re núm. 2574 

En fe de lo cual intimo á los que supicren algún 
impcdimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante ésta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo- para que sea fijado en 


13, de 40 “años de edad, de estado soltera, 
o, de nacionalidad 
domiciliada en ju 


la puerta de esta oficina y publicado en el Diarro * 


OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Afredo Cósta Gutiérrez, Oficial del Estado 


Civil. ] : . 
Ñ 626-v.00.10. 


En Montevideo, y el día 27 del mes de Septiembre 
del añío 1909, á les 11 de la mañana. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don CARLOS ALBERTO GAR- 
CIA," de 25 años de edad, de estado soltero, de pro- 
fesión muebiero, de nacionalidad oriental, nacido en 
esta ciudad, domiciliado en la calle Andes núm. 346, 
y doña CARMEN AURELIA GALLO, de 23 años 
de edad, de estado soltera, de profesión labores de su 
SEXO, de nacionalidad oriental, nacida en Santa Lu- 
cía (Departamento de Canelones), “domiciliada en 
la calle Andes núm. 346, * 

En fe, de lo cual intimo á los que supicren algún 
impedimento para el matrimonio .proyectado, lo de- 
nuyncien por escrito ants cesta oficina, haciendo c€o- 
“las” causa 5, Y lo firmo para que sea fijado en 
rta Ce erta oficina y public ado en cl Dian: 
o días como lo manda la 


la pu 

OFICIAL por espacio de och 

ley.—Alfredo Costa Gutiérrez, Oficial del Estado Civit. 
. 608-7.00.7 


En Montevideo, y el día 22 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 2 deu la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Guo han pxo 
unirse en matrimonio don GILBERT 
CHEA, de 24 años de edad, de estado soltero, de 
profesión comercio, de nacionalidad oriental, nacido 
cn Dolores (Departamento de, Soriano), domiciliado 
en la calle Yí núm. 152, y doña AMANDA ELIDA 
ARATA, de 21 años de edad, de estado soltera, de 


¡ profesión labores de su sexo, d: 


acionalidad orien- 
ada en la calle 


tel, nacida en esta ciuúad, don 
Durazno núm, 45, 

En fe de lo cual intimo á los que superen aleúrn 
impedimento para instrimonio proyectado, lo de- 
nuncisn por esta oficina, haciendo co- 
nBocor las Cx Yo para que eca fijado en 
la puerta, de esta cficina y publicado en el Diario 
Oricrarn por espacio de ocho días como lo manda la 
ley.—Aliredo Costa Gutiérrez, Oficial del Estado 


Civil o .  589-v.00.B. 


En Montevideo, y el día 22 del mes de Septiembre 
del año 12909, á las 3 de la tarde. A petición de 
los interesados bago saber: Que han proycetado 
unirse cn matrimonio don DOMINGO MISTIQUEL, 
de 32 años de edad, de ostado soltero, de profesión 
jornalero, de nacionalidad italiano, nacido en la 
Provincia de Génova, domiciliado en la calle Andes 
núm, 301, y dcña "DELFINA SOBRINO, de 28 
años de edad, de estado soltera, de profesión la- 
bores de su scxo, de nacionalidad española, nacida 
en la Provincia de Pontevedra, domiciliada en la 
calle And:zs núm. 301. 

¿a fe de lo cual intino á los que supieren algún 
ucato pata cl matrimonio proyectado, lo de- 
hn por cserito ante esta oficina, haciendo Co- 
s cuusas.- Y Jo firmo para que sea fijado en 
rta de cesta oficina publicado en el DIARTO 
CIAL por cepacio de dias como lo manda la 
Alfvedo Custa Gutiérrez, íicial del Estado 


“ . 599-v.06,3.. 


“5.a Sceción del “Departamento de Montevideo 

En Montevideo, y el día 23 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 2 12 de la tarde. A. petición Ye 
los interozados hago - saber: Que han proyectado 
unirse en matrimenio don AMON 'PAIBO, de 33 
uños de cdad,. de estado soltero, profesión jorna- 
lero, - de nucioralidad español, nacido cn Cartallo, 
dowiciliadoen la calle “Río Negro núm. 278, y doña 
JULIA MARTINEZ, de 23 años de edad, de estado 
soltera, de profesión labores, de nacionalidad 2s- 
pañola, recida en 'Yapia, domiciliada en la calle 
Río Negro núm. 282. 

En fs de Jo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
en por escrito ante Esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas, Y lo firmo para que sea fijado en 
la pugrta de esta oficina y publicado en cl DIARIO 
Oriolsr por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Atitio €. Brignole, Oficial. del Estado Civil. 

596-v.06.5. 


En Sion! evideo, y el día 23 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 de la tarde. A petición de 
los. interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don DOMINGO FUENTES, 
de 21 uños de edad, de estado soltero, de profesión 
mucblero, de nacionalidad oriental, nacido en Monte- 
video, domicilizdo en la calle San José núm. 326, 
y doña JUANA PUSILLO, «de 29 años. de edad, de 
estado soltera, de proiesión labores, de nacionalidad 
oriental, nacida cn Montevideo, domiciliada en sa 
calle San José núm. 81€. : : 

En fe de lo cual intimo 4 los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ente esta oficina, haciendo co- 
nocer las' causas, Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 


OFICIAL "por espacio de ocho días como lo manda la- 


ley.—Atilio C, Brignoie, Oficial del Jistado “Civil. 
. 597-v.0c.5. 


6." Sección del Deparilamento de Montevideo 
En Montevideo, y el día 22 del mes de Septiembre 


del aña 18009, á las To do la mañana. A petición de” 


los interesados lego aber: Que han proyectado 
unirss en matrimonio don ANTONIO VICENZO, 
de 23 años de cdad, de estado soltera, de profesión 
peluquero, de nacionalidad italiano, nacido en Lito, 
domicidiado en la calle Mercedes núm. 236, y doña 
ROSA CARLUCCIO, de 17 años de edad, de estarlo 
soltera, de profesión labores, de nacionalidad orier- 
tal, nacida en esta ciudad, domiciliada en la calle 
Ejido núm. 79. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el mpntrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante csta oficina, haciendo co- 
nocer las eausas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta - oficina y paullicado en el DIarIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley.—César Sehiajiino, Oficial del Estado Civil. 

- : 593-v.0C.5. 


En Montevideo, y el día 22 d.l mes de Septiembre 
del .año 1909, á las 3 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don ANGEL ALFREDO CO- 
RES, de 20 años ds edad, de estado soltero, de pro- 
fesión zapatero, de nacionalidad oriental, nacido «n 
esta. ciudad, damiciliado en la calle Ejido núm. 89, 
y doña MARIA ELENA ABETJON, de 17 años de 
rcdad, de estado soltera, do profesión Jaboves, de 
nacionalidad oriental, nacida en esta ciudad, domi- 
ciliada en la calle Herccdes núm. 266. 

En fa de lo cual intimo £ los que supierer algún 
impedimento para tl matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta óficina, hacicndo co- 
nocer las causas. Y lo frmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda lu 
ley.—César $ ajfíino, Oficial del Estado Civil. 

Ñ 599-v.0C. 5. 
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Ta Sección del Deparlamento de Wentevidos 

Tn Montevide eo, y el día 25 del mes de Septiembre 
del año 28, á las 4 de la tarde. Á petición de 
los intoresad hago saber: Que han proyectado 
unirse ¿a matrimenio don MANUEL MARTINEZ, 
de 25 años de edad, de estado soltero, de profesión 
cocinero, de nacionalidad .español, nacido en Ponte- 
vedra, domiciliado en la calle Vázquez núm. 55, y 
doña LAURINDA VIEGA, de .s años de edad, de 
estado soltera, de profesión labores del sexo, de na- 
cionalided oriental, nacida en el Departamento de 
la Colonia, domicilixda en la calle Vázquez núm. 44. 

En fe de lo cual invimo á los que supieren algún 
impedimento pura el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocér las causas. Y lo firmo para que seu fijado -n 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 


¿OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 


ley —José M. Reyes Lerena, Oficial del Estado Civil. 
609-v.0c.7 


Tin Montevideo, y el día 21 del mes de Sentiembre 
lel año 1909, á las 4 de la tarde. A petición da 
tos interesados hago saber: Que han proyectado 
amnirse en matrimonjo don CALÍXTO OLMEDO 
$0 años de edad, de estado soltero, de profesión 
militar, de nacionalidad chileno, nacido en Quillota 
(Chile), domiciliado cu Ja calle Magallanes nÚm:- 
vo 67, y doña MARTA CARLOTA MUÑOZ Y PR. 
REZ, de 24 años de edad, de ¿stado solera. de 
fosión labores del sexo, de. wacionalidad oriental. 
Ya cn esta ciudad, domiciliada en la calle Ma- 
gaVanes núm. 67% 

Un fe de lo cuel intimo á los que sunieren algún 
impedimento para .el matrimonio vbrovectado, lo de- 
úuncien por escrito aute csta oficiña, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea filado on 
la puerta de esta oficina y publicado en cl Diario 


"OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda Ja 


tey —José M. Reyes Lerena, Oficial del Estado 
Civil. . 59 1-v.oc.3. 


Un Montevideo, y el día 22 del mes de Sevtiembre 
del año 19090, á las 3 de la tarde. A ' petición de 
los interesados hago suber: Que han provectado 
<“unirse en matrimonio don ANDRES FARIÑA. de 
21 años de edad, de estado soltero, de profesión 
iornalero, de macionalidad oriental, nacido en osta 
«ciudad, domiciliado en la calle Mercedes núm. 511. 
v doña MARIA RIOLYO, de 17 años de edad, Je 
estado scllera, de profesión labores del sexo. de 
vacionalidad oriental, nacida en esta ciudad. domi- 
ciliada en la culle Mercedes núm. 511. 

Un fede lo cual intimo á los que sunieren ajeún 
impedimento para el- matrimonio "proyectado. lo de- 
uuncien por escrito ante esta oficina, haciendo en- 
nocer las causas. Y lo firmo para gue sea filado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OrtciaL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —José M. Reyes Lerena, Oficial del Estado 


- Civil . 592-v.0c.2, 


8.a Sección del Departamento de Montevideo 

En Montevideo, y el día 27 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 de la tarde. Á petición de 
los interesados hago saber: Que. han proyectado 
unirse en matrimonio don RICARDO MAYOBRE, 


.de 31 años de edad, de estado soltero, de profesión 


talabartero, -de nacionalidad oriental, nacido en csta 
ciudad, domiciliado en la calle Pampas núm. 1021, 
y doña MARIA VAZQUEZ, de 28 años de edad, de 
estado soltera, de profesión labores, de nacionalidad 
oriental, nacida en esta ciudad, domiciliada cn la 
calle Pampas núm. 1024. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
anpedimerto para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
hocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Carlos S. Pratt, Oficial del Estado Civil, 

620-v.9c.8, 


En Montevideo, y el día 28 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 11 de la mañana. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 


“unirse en matrimonio don GUMMARUS ARNOLD 


UYTERHOXVEN, de 25 años de edad, de estado 
solfero, de profesión zapatero, de nacionalidad belga, 
nacido en Autiverpeu, domiciliado en la calle Ya- 
guarón núm. 63, y doña MARIA MOLINARI, de 
27 años de edad, do estado soltera, de profesión !a- 
hores, de nacionalidad oriental, nacida en Canelo- 
nes, domiciliada en la eaile Magallanes núm. 43 
Ein te de lo cual intimo á los que supieren algún 


“impedimentó para el matrimonio proyectado, lo de: 


nuncien por escrito -ante' esta oficina,: hacionlo eo- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de «esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Cartos £. Pratt, Oficial del Estado Civil. 

- 621-v.0c.8: 


En Montevideo, y el día 25 del mes de Septicmire 
del año 1809, 4 las 2 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que hun proyectado 
unirse en matrimeónio don RAMON TABARES 
(hijo), de 22 años de edad, de estado soltero, de pro- 
fesión' empleado, de nacionalidad oriental, nacido en 
Durazno, domiciliado en la Villa del Cerro, y doña 
MARIA ISABEL ORTEGA RODRIGUEZ, de 20 
rños de edad, de estado soltera, de profesión labores, 
de nacionalidad oriental, nacida en Maldonado, de- 
miciliada en la calle Agraciada núm. 193. 

En fe de lo cual iptimo Áá los que supieren algún 


DIARIO OFICIAL 


Octubre 3 de 1909 


ADMINISTRACION SE RECIBEN 


“nto para el metrimonlo proyectado; lo de- 
rito ante esta oficina, haciendo co- 
Y lo firmo para que sea fijado 
la puerta de esta oficina y publicado en cl Drs 
OFICIAL por espacio da ocho días como lo maz 


nda la 


ley. —Carlos $. Prati, Oficial del Estado C 
= - 610-1 00.7 
n Monte deo, y el día 25 de] mes de Septiembre 


del año. 1909, á las 3 de “la. tarde. A petición de 
los interezuados hago suber: Que han proyectado 
anirss en matrimonio don FEDERICO FULLGRAPE 
de 22 años de edad, de estado soltero, de profesión 


empleado, de: nacionalidad oriental, nacido en esta 
ciudad, domiciliado en la Calle Marcelino Sosa nú: 
mero 194, y doña MARÍA AMELIA FIGUEIRA, 
de 18 años de edad, de estado soltera, de profesión 
la) de nacionalidad oriental, nacida en esta cju- 
dad, domiciliada en la calle Arcquita núm. 424, 


En fo de lo cual intimo á los que supieren algún 


ipedimonto pi el metrimonio proyectado, lo de 
ion por ante «esta oficina, haciendo 6o- 
: lo firmo pa que sea fijado en 


publicado en el Diarto 

diaz como lo manda ía 

del Estado Civil. 
G11-1.00,7 


Tin Montevideo, 


y el día 26 del mes de Septiembre 
del año 1209, á las 10 de la mañana. A petición de 
los interesados hsgo saber: Que han proyectado 
unirse (n matrimonio don ARMANDO LOPEZ, de 
23 años de edad, de estado soltero, de profesión 
jornalero, de nacionalidad oriental, nacido en esta 
ciudad, domiciliado en la calle Lavalleja núm. 43, 
y doña VICTORIA MARSIGLIA, de 21 años de 
edad, de estado soltera, de profesión labores, de 
nacionalidad oriental, nacida cn esta ciudad, domi- 
Batoví núm. 13. 


ciliada cn da calle 
que supisren algún 


En fe de lo vual intimo á los 


impedimonfo para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo no- 


s causas. Y lo urmo para que sea fjado en 
u de cesta oficina y publicado en cl DIanio 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Carles £. Pratt, Oficial del Estado Civil. 
-612-v.0c.7 


En Mont; e el día 23 del mes de Sept 
dil año 1909, de la terde. A pelí 
los interes 


UNE 


o, de nacionalidad crpañol, ne ao en Ponte 

demicititado en la calle Santa Fe núm. 79, 
y Y MRGARIDA IRTGARAY, de 27 uños ¿e 
etud, de 'a, de profesión labores de su 
zoxo, de en nacida en esta ciu- 
dud, domiciliada en la calle Santa Fe núm. 79. 


te do lo cual intimo á los que supieren algún 
impelimonto para el matrimonio proycciado, lo de- 
nun por escrito anto esta oficina, haciendo co- 
nocer las cau: Y bi firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina “publicado en el DIARrO 


OPICIAn por espacio de cuho días como lo manda la 
—Catlos KE. Pratt, Oficial del Estado Civil 


593-7.00.3. 
vtamente de Montevide 


En Colón, * 5 del mes de Senticmbre 
del año 1909, a la tarde. A petición de 
los interesados hago .saber: Que han proyectado 
unirss en matrimonio don ANTONIO BONIPACIO, 
de 24 años de edad, de estado soltero, “de profesión 
agricuitor, de nacionalidad oriental, nacido en Saya- 
go, domiciliado en Peñarol, doña ADELA HONO- 
RINA AGUSETA, de 19 años: de edad, de estado 


soltera, de profesión labores de su sexo, 
idad brasileño, nacida en el Brasil, 
Peñarol. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedivsnto para e: matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo en- 
nócer las causas. Y lo fimo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en cl DIARIO 
OFICIAL por acio de ocho días como lo manda la 
ley. —Jultio Resiz, Oficial del Estado Civil. 

: 613-v.06.7. 


10.a Sección del Cepsriarente de Sientevideo 
En Montevideo, y cl día 24 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 2 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don EUFEMIO GUTIERREZ, 
de 29 años de edad, de estado soltero, de profesión 
empleado, de macionálidad oriental, nacido en esta 
ciudad, domiciliado en la calle Rondeau núm. 78, 
y doña MANUELA HERNANDIZ, de 29 años de 
edad, de estado, soltera, de profesión labores, de na- 
cionalidad oriental, nacida en a ciudad, domici- 
linda en la calle Rondeau núm. 78, 7 - 
En fe de do cual intimo á los que supieren algún 
impedimento. para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
noccr las exusas. Y lo firmo para que sea fijado «n 
la puerta de esta oficina y publicado en el Diarso 
OrICraL por espacio de ccho días como lo manda ja 
ley. —Eduardo Artecona, Oficial del Estado Civil. 
606-1.00.6. 


de naciona- 
domiciliada en 


En la Villa 
Septicmbre del año 
A petición de los 


de la Unión, 


1909, ú 


y el día 25 del imss de 
las 10 de la mañana. 
interesados hugo saber: Que ban 


proyrotado unirse 
GARRIDO, de 36 


en matrimonio don MPOLITO 
uños de edad, de estudo soltero, 


AVISOS, PARA EL NUULRO DEL DIA SIGUIE NTE, HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE 


de profesión empleado, de nacienalidad oriental, na- 
cido en el Departamento de Canc lones, domi 


en la cale 
BBUNO, 
profesión 


Asilo púm. 118, y 
de 22 años de edad, de estado soltera, de 
labores de su co, de necionalidad orien- 
tal, nacida en esta Villa, domiciliada en la caile 
18 de ¿Julio núm. 292. 

En fe de lo cual intimo 4 los que supieren algún 


doña ANTONIA ANA 


impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante ta o£cina, haciendo «0o- 
nocer las esusas. Y lo firmo para que sea fijado en 


la puerta de esta oficina y publicado en el DIarto 
COFICTAL por espacio de ocho “días como lo menda 


ley. —£Eduerdo Artecona, Oficial del Estado Civil 

> s 697-v.o0c.b. 
En Montevideo, y el día 21 del mes de Septiembre 
del año 1909, 3 de la tarde. A petición de 
los interesados : Gue han proyectado 
unirse en matrimonio don SANTOS BOZZOLO BA- 

RRAGAN, de 25 s de cdad, de cestudo solte 
de profesión wpleado, de nacionalidad oriental, 
nacido cn el Durazno, domiciliado en la ealle In. 
dustria núm. 136 doña SARA PATIÑO, de 25 
años de cdad, de es i de profesión labores, 


de necionalidad orient hac da en esta 
domiciliada. en Ja cafle ómillo Reus núm. 41. 
ln fa de lo cual intimo á los que supicren 
impedimento para el matrimonio proyectado, 
buncicn por ss vito ante esta oficina, 
nocer las causas. 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OrIciAL por esp cio de ceno días como lo manda la 
ley. —£duardo Artecona, Oficial del Estado Civil. 
600-v.00,5. 


miento de Montevideo 

29 del mes de S ptiembre 
> la tarde. A petición €0 
: Que han provectado 
unirse en matrimonio don TIMOTEO SILVERA 
de 22 años de edad, de estado -soltero, de profesión 
jornalero, do nacionolidad oriental, nacido “en T 


ciudad, 


algún 
lo de- 
huciendo co- 


el Redueto, 
del año 1209, 


los interesados 


E 


e 


el Barrio Jacinto 
En fe due lo cual i 
impedimento pata el 
nuncicn por escrito 


timo á los que supieren algún 
invirimoenio proyectado, lo de- 
ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de cesta oficina y publicado! en el DIARIO 
OricIAR por espucio de ocho días como lo manda la 
] Antonio «e. de $. Bastos, Oficial del Estado 


627-v.060.10. 


cl día 26 del mos de Septiembre 
del año 1909, ú Jas-10 de la mañana. A petición de 
los interesados: lego saber: Que han proyectado 
unirse ca matrimonio den JUAN FIPRTIPALDIL de 
ios de edad, de estado soltero de profesión jor- 
nalero, de pecionalidad oriental, nacido en Canelones, 


En el Reducto, y 


nunejien por escrito unte esta oficina, haciendo eo- 
nocer las causas. Y lo firmo para que ses fijado en 
la puerta de esta of£eina y publicado en el DIarto 
FICIAL por cspacio do ocho díns como lo manda ia 
io E. de S. Bastos, Oficial del Estado 


. . 614-7.00,7. 
En el Reducto, y el día 26 del mes de Septicrubre 
del año 19002,-4 11 de la méñana. A- petición de 
los interesados S Yue han proyectado 
unirse CA mit o don GABRIEL IGLESTAS, de 
23 nños de edad, de estado soltero, de profesión 
carpintero, de nacionalidad cspañol, nacido en Es- 
paña, domiciliado en la calle Guadalupe núm. 98 
(Migurita), y duña CONSUELO IGLESTAS, de 26 
años de edad, de estado soltera, de profesión labor 
de nacionalidad cspuñola, nacida en España, dom 
ciliada en la calle Guadalupe núm. 98 (Figutita). 
En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectada, lo de. 
nuncien por escrito ante cesta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARTO 
OTNICIAR por espacio de ocho días como lo manda la 
tes —aántonio KR. de S. Bastos, Oficial del Estado 
t 


615-v.0e.7. 

del mes de Septiembre 
del año 1909, E las 4 de la tarde. A petición de 
los interesados 0 saber: Que han proyectado 
unirse (n matrimonio don GREGORIO D'ALBORA, 
de 57 años de edad, de estado viudo, de profesión 
jardinero, de nacionalidad italiano, nacido en Ita- 
lía, domicilizdo en la calle Milán núm. 433, y doña 
TERESA CIBEIRA, de 36 años de edad, de estado 
soltera, de profesión labores, de nacionalidad espa- 
ñola, nacida en Hspaña, domiciliada en la calle Mi- 
lián nm. 433. 

En fo de lo cual intimo á los que supieren algún 


En el Reducto, y el día 28 


impedimonto para el matrimonio proyectado, lo de- 
por escrito ante esta oficina, haciendo co- 


vocer las causas. Y lo firmo pura que sea fijado: en 


Y lo firmo para cue sea fijado en : 


ta y Tres, domiciliado en el Barrio Jacinto Vera, 
y doña RREPIO, de 21 uños de cdad, 
do estado s de profesión labores, de nacional., 
dad oriental, nac en la Capital, domiciliada <n 


liado en la calle Particular sin. (Reducto), 

PRANCIS DIAZ, de 18 años de edad, de- 

sol , de pr ión labores, de nacionalidad 

níal, nacida en ones, domiciliada en la calle 
icular s]n. E to). 

de lo cual intimo á los que supiesren algún 

ento para' el matrimonio proyectado, lo dle- 


"Lucía Chico, 


la puerta de esta ofcina y publicado en el DisrIo 

OrrctaL por estacio de ocho días como lo manda la 

Antonio R. de S.' Bastos, Oficial del Estado 
: G01-v.0c.5. 


13, a Sección del Dega: iamento de Montevideo. 


Villa d:l Cerro, y el dia 27 del mes de 

e del año 1909, á las 10 de la mañana. 

n de los interesudos hago saber: Que han 
pruyeciado unirse en matrimonio don AGUSTIN 
JOSE SANTOS, de 25 años de edad, de estado 
soltero, de profesión empleado, de nacionalidad 
oriental, nacido en el Puso del Molino, domiciliado 
en csta sección, y doña ANA NICOLETTI, de 24 
años de cdad, de estado soltera, de profesión edu- 
cacionista, de nacionalidad oriental, nacida en San 
José, domiciliada en: esta sección. : 


En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
noser las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de vcho tlías como lo manda la 


ley —lToracio 15. Viyil, Oficial del Estado Civil. 
628-v.0c.10. 
Km la Villa del Cerro, y el día 22 del mes de 


Septiembre del año 1009, las 3 de la tardo. Á pe- 
tición de los*interezados hago saber: Que han pro- 
yectado unirse en matrimonio don MIGUEL CAR- 
LOS FALCON, de 29 años de cdad, de estado sol- 


tero, de profesión artesano, de nacionalidad orien- 
tal, nacido en Canclones, domiciliado en esta sec- 


ción, y doña CLEMENCIA MORELLI, de 25 años 
de edad, de estado soltera, de profesión labores, de 
nacionalidad oriental, nacida en el Cerro, domiciliada 
en esta sección. 

En te de lo cuul intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio: proyectado, lo fe- 
nuncien' por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
noccr las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el: Diakrio 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Hovacto D. Vigil, Oficial del Estado Civil. 

616-v.0c.7 


15.2 Sección del Doport smente de. Montevideo” 
En Montevideo, y el día 29 del mes de Septiembre 


A a 


del año 1909, -á las 3 de la tarde. A petición de 
los inforesas dos ha subir: o han proyectado 
unir en matrimonio don ANTONIO LUIS MI- 
GUEDL MENDEZ, do 28 años de edad, de es 
Hora, de a ón comerciante, de nacionalidad 
vriental, nacido en esta ciudad, domiciliado en lu 
¡ 3 núm. 399, y doña MARIA DOTO- 
ñ LINA BLANCO PE CAS, de 13 años de edad, 


“estado soltera, de profesión 
nacionalidad argentina, nacida em Buenos Aires, 
domiciliada cn la calle Timbó núm. 16. 

len fe de lo cual intimo á Jos que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sel fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAR por espacio de ocho días como lo manda la 
ley —V, Fernández, Oficial del Estado Civil. 

: 629-v.0c.10, 


labores de “su sexo, 


lzn Montevideo, y el dia 29 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 1/2 de la tarde. A petición de 
loz interesados hago saber: Que han proyectado 
unifse en matrimonio don MIGUEL SAGARIÍA, de 
25 años de edad, de estudo soltero, de profesión coc 
merciante, de nacionalidad italiano, nacido en Sa- 
lerno, domiciliado en la calle Municipio núm. 8, y 
doña SOFIA DEVOTO, de 22 años de edad: de « 
tado solte de profesión labores de su sexo, de 
cionalidad orien nacida en esta ciudad, dow 
da en la callo Mun io núm. $8. 

En fe de lo qual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, huciendo co- 
nocer las cuusas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta. oficina y publicado en el DIARIO 
OFITciAaL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley —VY. Fernández, Oficial del Estado Civil 

630-v.0c.10. 


En Montevideo, y el día 29 del mes de Septiembre 


del nño 1909, á las 4 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 


unirse en matrimonio don JUAN D 
años de edad, de estado soltero, 
mercio, de nacionalidad oriental, nacido en esta ciu- 
dad, domiciliado en la calle Justicia núm. 148, y 
doña DELTA RODRIGUEZ,-de 19 años de edad, de 
estado soltera, de profesión labores de su sexo, de 
nacionalidad oriental, Nacida en esta ciudad, domi- 
cilidda en la calle Carapé núm. 8. 
En fe de lo cual intimo 4 los que supieren algún 
impedimento para «l matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las cansas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DrIarro 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley.—Y. Fernández, Oficial del Estado Civil 
631-v.0c.10. 


ENTONE, de 30 
de profesión co- 


y el día 30 del mes de Soptiembre 
del año 1909, á las 10 de la mañana. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse cn matrimonio den JULIO 'TÍRELLI, de 39 
años de edad, do vstado soltero, de profesión eomer- 
ciante, de nacion 2d oriental, nacido en Sañta 
domj do en la Avenida General Ron- 


163, y doña MARIA WELKER, de 25. 


En Montevideo, 


deau núm. 


: núm. 
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años de edad, de estado soltera, de profesión lahores 
de su sexo, de nacionalidad oriental, nacida en esta 
ciudad, domiciliada en la culle Rivera núm. 214a. 

En te de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo da- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo .0- 
nocer las causas. Y lo firmo para uqe sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el Drario 
* OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley.—F. Fernández, Oficial del Estado Civil 

: 632-v.0c.10. 

En Montevideo, y el día 25 del mes de Septiembre 
del año 1809, á las 4 de la tarde. Á pe 2 
los interesados hago saber: Que han proyectando 
unirse en matrimonio don FRANCISCO VIANO, 
de 39 años de edad, de estado soltero, de profesión 
empleado, de nacionalidad italiano, nacido en Gé- 
nova, domiciliado en la calle Juan D. Jackson nú- 
mero 289, y doña GATALINA GIORARDELLI de 
20 años de edud, de estado suliera, de profesión 
labores de su sexo, de nacionalidad oriental, nacida 
en ta ciudad, domiciliada en la calle Juan D. 
Jackson núm. 289. 

En fe de lo enal intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nencien por escrito ante esta oficina, haciendo eo- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado cn el DIARIO 
OriciaL por espacio de ocho días como lo manda la 
loy.—V. Fernández, Oficial del Estado Civil. 

622-v.0c.8. 


En Montevideo, y el día 22' Gel mes de Septiembre. 


del año 1909; á las 3 1/2 de lv tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han contraído ma- 
trimonio in extremis don NUGENIO OLIVERA, de 
52 años de edad, de estado soltero, de profesión: mi- 
litar, de nacionalidad oriental, nacido en esta cin- 
dad, domiciliado en el Hospital Militar, y doñu 
CARMEN SILVA, de 45 años de edad, de estado 
soltera, de profesión cocinera,- de nacionalidad oriem- 
tal, nacida en el Departamento del Salto, domiciliada 
en la calle Durazno núm. 254 (5.a sección). 

En fe de lo cual intimo á Jos que supieren algún 
_ ¿impedimento para el matrimonio contraído, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —V. Fernández, Oficial del Estado Civil. 

602-v.00.5. 


En Montevideo, y el día 23 del mes de Septiembre 
del añn 1909, á las 2 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio 
22 años de edad, de estado soltero, de profesión 
mueblero, de nacionalidad oriental, nacido en esta 
ciudad, domiciliado en la Avenida General Gari- 
baldi núm. 544, y doña MATILDE GREGORIA 
BONIZIO, de 19 años de edad, de estado soltera, 
de pro“esión lavores de su sexo, de nacionalidad 
oriental, nacida en esta ciudad, domiciliada en la 
calle Aldea núm. 162, 

in fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo. de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co» 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 


la puerta de esta oficina y publicado en el DIARTO - 


OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Y. Pernández, Oficial d 1 Estado Civil. 
603-v.o0c.5. 


En Montevideo, y el día 28 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: "Que. han proyectado 
unirse en matrimonio don CELESTINO PEREYRA, 
de 31 años de edad, de estado soltero, de profesión 
empleado, de nacionalidad oriental, nacido en el 
Departamento de Minas, domiciliado en la calle 
Santa Fe (8.a sección), y doña ASUNCION DI 
SABELLA, de 24 años de edad, de estádo soltera, 
de profesión labores de su sexo, de nacionalidad 
oriental, nacida en esta ciudad, domiciliada en la 
cale Juan D. Jackson núm. 29aA. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley. —Y. Fernández, Oficial del Estado Civil 

: 604-v.00.5. 


En Montevideo, y el día 23 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 4 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don EPIFANIO .BELANDO, 
de 22 años de edad, de estado soltero, de profesión 
carpintero, de nacionalidad oriental, nacido en esta 
ciudad, domiciliado en la calle Joaquín Requena 
119, y doña MARGARITA RATITO, de 21 
años de edad, de estado soltera, de profesión labores 
de su sexo, de nacionalidad oriental, nacida en esta 
ciudad, domiciliada en la calle Joaquín Requena 
núm. 119. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicido en el DIxBIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley, —Y. Fernández, Oficial del Estado Civil 

605-v.oc.B. 


, huncien por 


«los interesados 


don RICARDO ELENA, de- 
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En Montevideo, y el día 22 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 4 de la tarde, A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don. FLORENTINO MARMO- 
RA, de 24 años de cdad, de estado soltero, de pro- 
fesión jornalero, de nuci lidad brasileño, nacido 
en Corumbhá (1 doy de tto Groso), domiciliado 
en la calle Yatay núm. 15, y doña MARTA VARET- 
'£O, de 22 años. de edad, de estado soltera, de pro- 
fesión labores de su o, de nacionalidad italiana, 
nacida en Turín, domiciliada en Ja calle Yatay nú- 
mero- 8. 

lin fe de lo cual intima 4 los que supieron algún 
impedimento pa el imatrimonio proyectado, lo de- 
sscrito ante esta oficina, haciendo c0- 
nocer las ciíuzas. Y lo firmo p que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el Diario 
OFICIAL vor espacio de ocho días coma lo manda la 
ley. —Y. Fernández, Oficial del Estado Civil. 

. 594-v.0c.B. 


18.a Sección del Bopariamento de Montevideo 
En Montevideo, y el día del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 4 de la tarde. A pelición de 
hago saber: Que han 
unirse en matrimonio don ROGUE SOSA, de 26 
años de edad, de estado soltero, de profesión alba- 
ñil, de nacionalidad oriental, nacido en Paysandú, 
domiciliado en la calle Garibaldi, y doña LUISA 
GALVAN, de 22 áños de edad, de estado soltera, de 
profesión labores, de nacionalidad oriental, nacida 
en Canelones. domiciliada cn la calle Aldea núm. 15. 
En te de lo cual intimosá los que supisren aleún 
impedimento para “el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer Jas causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de, esta oficina y publicado en el DIARID 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo. manda la 
ley. —Vicente Borro, Oficial del Estado Civil. 
623-1.00.8. 


En Montevideo, y el día 26 del mes de Septiembre 


del año 1909, á las 10 de la mañana. Á petición de- 


los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don AGUSTIN DE CARLINI, 
de 34 años de edad, de estado soltero, de profesión 
pintor, de nacionalidad oriental, nacido en Montevi- 
ideo, domiciliado en el Pasaje Ramírez núm. 11, y 
doña FAUSTINA DEL SIGNORE, de 23 años de 
edad, de estado soltera, de profesión labores, de na- 
cionalidad orieútal, nacida en Montevideo, domieilia- 
da en la calle Salsipuedes núm. 217. 


En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 


impedimento para cl 3imetrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, hutiendo co- 


nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en: 


la puerta de esta oficina y publicado en el DrIarro 


OyICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 


ley.—Vicente Borro, Oficial del Estado Civil. 
617-v.00.7. 


En Montevideo, y el día 22 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 4 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don PEDRO LEONCIO OL- 
MOS, de 237 años ds edad, de estado soltero, de pro- 
fosión haceráado, de nacionalidad oriental, nacido 
en Treinta y Tres, domiciliado en Maroñas, y doña 
EMILIA VIGIL, de 26 años de edad, de” estado 
soltera, de profesión labores, de nacionalidad orien- 
tal, nacida en Rocha, domieliada en la calle 8 de 
Octubre núm. 5. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito ante esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo L£rmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OF'craL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley.—Virente Borro, Oficial del Estado Civil. 

: 595-v.0€.3. 


19.a Sección del Departamento de Montevideo 

En Montevideo, y el día 29 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 10 de la mañana. 4 petición de 
los interesados hago saber: Que han proyectado 
unirse en matrimonio don JULIO CRISTOFANI, de 
33 años de edad, de estado soltero, de profesión 
jornalero, de nacionalidad italiano, nacido en :Gé- 
nova, domiciliado en la calle Nicaragua núm. 2264, 
y doña ROSA CABRERA, de 34 años de edad, de 
estado soltera, de profesión labores de su sexo, de 
nacionalidad oriental, .nacida en el Departamento de 
Maldonado, domicilizda en la calle Nicaragua núme- 
ro 2264. - 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 
impedimento para el matrimonio proyectado, lo de- 
nuncien por escrito aute esta oficina, haciendo co- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijado en 
la puerta de esta oficina y publicado en el DIARIO 
OFICIAL por espacio de ocho días como lo manda la 
ley.—Rodolfo Brunel Solsona, Oficial del Estado Civil. 

. 624-v.0c.8. 


2La Sceción del Bepartamento de Montevideo 

En. Sayago, y el día 23 del mes de Septiembre 
del año 1909, á las 3 de la tarde. A petición de 
los interesados hago saber: Que han -proyectado 
unirse en matrimonio don ANGEL MORIXE, de 
30 años de dad, de estado soltero,- de profesión 
comercio, de nacionalidad oriental, iagcido en el 
Pantanoso, domiciliado en el Pantanoso, y doña 
VIRGINIA FOSSATI, de 29 años de edad,- de es- 
tado soltera, de profesión labores de su sexo, de 
nacionalidad oriental, nacida en el Pantanoso, do- 
micilinda en el Pantanoso. 

En fe de lo cual intimo á los que supieren algún 


proyectado * 


. Coelho 


impodimento para el matrimonio proyectado, lo de-* 
n por osevito ante esta ofieina, haciendo 20- 
nocer las causas. Y lo firmo para que sea fijedo vn 
la puerta de esta oficina y publicado en cl Dianto 
OFICIAL per espacio de ocko días como lo manda la 
key. —A. E. Deliepiane, Oficial del Estado Civil 

. 618-w.0c.7, 


ICA o SS 


Aita Corte de Justicia. 
EMDIAZAMIENTO — Por disposición de la 


E Aa Corte de Justicia, se cita, lama y em- 
Plaza á don Manuel Francisco de Souto, doña Ana 


de Jesús Souto y' don Celestino Celgas ó su suen- 
Sión, para que comparezcan á estar á derecho cn 
Jos mutos del intestado Clandio José Dutra, dentro 
del término de novenfa días contados desde la Ze- 
cha.—Montevideo, Septiembre 24 de 10900.—Julián 
Daguna, liscribano., 


7 460-v.dic.25, 


Secretaria de la Alta Corte de fusticia 


En cumplimiento del Decreto-ley de 31 de Diciem- 


+bre de 1878, se hacs saber: Que por resolución de 


la Exema, Alta Corte de Justicia fecha de ayer 
ha sido uutorizado el ciudadano don Arturo O, 
savés para ejercer la profesión de bano pi 
co en todo el territorio de la Repúbiica.—Manteri- 
deo, Septiembre. 29 de 1909.—4J. Cubitó, Secretario. 
A : d94-v 
Juzgado Letrado de lo Civil de 2.9 turno 

EDICTO — Por mandato del señor Juez Letrado 
de lo Civil de segundo turno, doctor don Alfredo.Fu- 
rriol, se hace saber al público la apertura de la su- 
cesión de dofía Agustina Etcheverry 6 Echeverse ¡le 
Bidegaray, 4 fin de que. todos los que se consideren 
von «derecho Áá sus bienes, comparezcan ante este 
Juzgado á deducirlos en forma, dentro del término de 
treinta días, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
ligar por derecho.—Montevideo, Septiembre 29 de 
1999.—Andrés ER. Chipito, Actuario, 


482-v.00.80, 


EDICTO — Por disposición del señor Juez Le- 
trado de lo Civil de tercer turno, doctor don Wen- 
cesiano Regules, -se face saber al público la apertu- 
ra de las sucesiones de don Enrique Lefebvre, doña 
Rosalía Julia Leclercq de Lefebvre, don Carlos Tulián 
José Lefebvre y doña María Francisca Josefa Le- 
febvre' de Charlet, citándose' 4 la vez á los que se 
consideren acreedores de la misma ó interesados 
en ella por otro concepto, para que dentro del tér- 
mino. de noventa días comparezcan ante este Juz- 
gado á deducir en forma sús derechos, bajo aper- 
cibimiento do lo .que hubiere lugar.—Montevideo, 
posto 13 de 1909.—Juan P. Musto, Escribano Pú- 

160. . Ñ 

279-v.nov.15, 


duzgado Nacional de Macienda . 

EMPLAZAMIENTO — De mandato del señor 
Juez. Letrado Nacional de Hacienda, doctor don 
Francisco M. Castro, se cita, llama y emplaza por 
el término de noventa días contados desde la fecha,. 
á la sucesión de don Rudecindo Canosa, para que 
comparezca ante este Juzgado á estar á derecho cn 
el juicio que por cobro de pesos le sigue la Direc- 
ción General de Impuestos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar si no compareciere dentro de 
aquel término.—Montevideo, Septiembre 23 de 1909, 
—Francisco Sáez, Actuario, 

451-4.dic.25. 


EDICTO — Por disposición del señor Juez Le- 
trado Nacional de, Hacienda, doctor don Francisco 
M. Castro, se cita, llama y emplaza por el término 
de noventa días, contados desde la fecha, á don 
Jaime  Cibils é hijos; propietarios de una finca 
situada en la manzana número 7, solar número 83 
de la calle Comercio, del pueblo de Atahualpa de 
este Departamento; lindando: por el Nofte, con el 
solar núm. 73; por el Oeste, con el solar núm. 82, 
-y por el liste, con los solares números 84 y 85.— 
Siendo su extensión por el frente á la calle Comer- 
cio, de 21 metros y 63 metros de fondo; para que 
comparezcan ante éste, Juzgado á estar á derecho 
en el juicio que por cobro de Contribución Inmobi- 
liaria de la referida finca, les ha iniciado la Diree- 
ción de Impuestos, bajo apercibimiento.—Montevi- 
deo, Septiembre 9 de 1909.—Francisco Sáez, Ac- 
tuario, a 

j 286-v.dic.10. 


3 

duzgada Letrado Departamental de Árilgas 

EDICTO — Por disposición del señor Juez Le- 
trado Departamental de Artigas, doctor don José 
Perrando y Olaondo,.se hace saber “al público que 
en los autos caratulados: “Doña Felicina Lúcas de 
Rectificación de partida”, se ha dictado 
la siguiente sentencia: San Engsenio, Septiembre 9 
de 1909.—Vistas estas acluaciones sobre Tectifica- 
ción de la partida de nacimiento de doña. Felicina 
Lúcas de Coelho, expedida por el señor Cura Pá- 
rroco de esta Villa; Resultando: Que el peticiona- 
rio doctor Alves manifiesta que el nombre de su 
mandante no es Peliícilana, como por error aparece 
en la partida, sino FELICINA, que es su nombre 
verdadero, y por el que es eonocida entre todos 
sus deudos y personas de su relación, y es el mis- 
mo que luce en su partida de casamiento y en las 
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de nacimiento de sus hijos, por lo que, á fin de 
evitar dificultades ulteriores, viene á solicitar la 
rectificación de su partida de macimiento, á cuyo 
efecto ofrece el testimonio" de los vecinos don Mau- 
To Echcgoyen, don Juan A. Melo y don Pedro 
Chaves da Cruz; Resultando: Que mandada recibir, 
con citación fiscal la información ofrecida, ésta se 
produjo, como se ve de ís. 8 vuelta 4 f. 5, corro 
borando los testigos lo aseverado por el peticiona- 
rio, debiendo hacerse notar que cn lugar de Chaves 
da Cruz, declaró don José Honorio Alves Alejo 
(a) da Cruz; Resultando: Que, conferida vista al 
señor Agente Fiscal, éste se pronunció de confor- 
midad con lo solicitado, como puede verse á fs. 7 
vuelta; y Considerando: Que habiendo la prueba 
le testigos justificado que la peticionaria se llama 
Felicina, y no Feliciana como aparece en la partida 


de f. 1, corresponde se acceda á lo pedido, con tan- 


to mayor motivo cuanto que. el señor Agente Fiscal 
presta á ello su conformidad. Por ello, y or lo 
dispuesto en el artículo 1.o de la ley de 9 de Julio 


de 1888,. FALLO: Ordenando se haga la rectificación 
solicitada, poniéndose Felicina en Jugar de Velicia- 
na, en la partida de f. 1, la que, con testimonio de 
esta sentencia, se remitirá á la Dirccción General 
del Registro del Estado Civil. Publíquese la sem- . 
tencia por diez días en el DIARIO OFICIAL y. 
“El Siglo. Y en oportunidad, agréguense los diarios, 
lo que podrá hucerse sin necesidad de escritos, y 
archívese, previo pugo de acrecidas.—José Ferran- 
do y Olaeondo.—Lo proveyó y firmó, etc.—Leófilo 
MN. Real, Escribano Público. —Y á los efectos lega- 
les, se hace la presente publicación.—San Eugenio, 
Septiembre 16 de 1909.—Feófilo M. Real, Escriba: 
no Público. : 
461-v.0c.7. 


EDICTO — Por disposición del señor Juez Le- 
trado Departamental de Artigas, doctor don José 
Ferrando y Olaondo, se hace saber al público la 
apertura de la sucesión de don Valentín Moreira, 
citándose á la vez-4 todos los que por cualquier tí- 
tulo se consideren con derecho á los bienes queda- 
dos á su fallecimiento, para que concurran ante 
este Juzgado á deducir sus acciones, dentro del tér- 
mino de sesenta días, bajo apercibimiento.—San Eu- 
genio, Agosto 21 de 1909.—Teófilo M. Real, Escri- 
bano Público. 326-v.00.27. 


EDICTO — Por disposición del señor Juez- Le 
trado Departamental de Artigas, doctor don José 
Ferrando y Olaondo, y en cumplimiento de los ar-' 
tículos 1557 y 1558 del Código de Comercio, se 
hace saber al público que habiéndose declarado en 
quiebra al comerciante don Eugenio Lopetegui, que- 
da prohibido hacer pagos ó entregas de efectos al 
fullido, so pena de mo quedar exonerados los que 
lo hicieren, de las obligaciones pendientes á favor 
_de la masa; intimándose á todas las personas que 
tengan bienes 6 documentos del fallido, que deben 
ponerlos á disposición de este Juzgado, bajo aperci- 
jimiento de ser tenidos por ocultadores de bienes 
y cómplices de la quiebra. A la vez se cita á los 
acreedores del fallido para que dentro del término 
de sesenta días se presenten ante el Síndico don 
Pedro Conti con los justificativos de sus créditos, 
go pena de lo que hubiera lugar por derecho.— 
fan Eugenio, Agosto 7 de 1909.—Teófilo M. Real, 
Escribano Público. 
. : 252-v.00.14, 


EMPLAZAMIENTO — Por disposición del seña 
Juez Letrado Departamental de Artigas, doctor dox 
José Ferrando y Olaondo, se cita, llama y emplaza 
£ doña Joaquina Ribeiro Barboza de Bacelar, para 
que dentro del término de noventa días, comparezca 
ante este Juzgado á estar á derecho en los autor 
sucesorios de don Manuel Bacelrr, bajo apercibi- 
miento.—San Eugenio, Julio 3 de 1909.—Teóflo 
M. Real, Escribano Público. ? 

71-4.00,11, 


Juzgado L. Departamental de Colonia 
NOTITICACIÓN 

Por el presente y en cumplimiento de providen: 
cia dictada por el señor Juez Letrado Departamental 
de la Colonia, doctor don Enrique Saavedra, en es- 
erito presentado por don Juan B. Méndez, se hace 
saber 4“ los herederos de don PEDRO CALATA- 
YUD, que dicho señor Méndez ha concertado la 
venta del campo de su propiedad, situado en la ju- 
risdicción del Carmelo, compuesto de una superficie 
.de 444 hectáreas y 3888 metros, por el precio de 
$ 16.575.66, comprendiendo sus mejoras, para en- 
tregar al comprador al año de la fecha de la escri- 
turación, sin pagar arrendamiento durante ese tiem- 
po, siendo los linderos actuales: al Norte y Oeste, 
la sucesión de don Jaime Castells; al Este, don 
Eduardo Villegas Zúñiga, sucesión de don Pablo 
Loga y don Elías Salorio, y al Sud, el mismo señor 
-y-el río Uruguay: 

Y habiéndose pactado en 1835 entre don Juan 
Méndez y don Pedro Calatayud, que en caso de ven- 
ta, éste y sus herederos tendrían el derecho de pre- 
ferencia para la compra, se les previene que en caso 
de querer hacer uso de ese derecho, deberán hacer 
la manifestación correspondiente al escribano dor 
Andrés Sóñora, en el Carmelo, donde quedarán de 
positados los títulos de propiedad, dentro del térmi- 
no de sesenta días, advirtiéndoseles que, si resolvie- 
sen efectuar la compra, la escrituración y pago ten- 
dría que hacerse dentro de los diez días subsiguien- 
tes, bajo apercibimiento que de no hacerlo se ten- 
dirá por caducado el derecho de preferencia que se 
.foservó su causante, llevándose entonces 4 efecto la 


í se consideren mis acreedores para 
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“venta concertada. — Colonia, Agosto 4 de 1909.— 


Ramón Barbot, Actuario. 
- 362-v.00,3. 


juzgado L. Departemental del Durazno 

EMPLAZAMIENTO — Por disposición del señor 
Jusz Letrado Departamental, doctor Román Alva- 
rez Cortós, se cita y emplaza á doña Damiana y 
doña Carmen Silva ó sus sucesores, para que den- 
tro del término de noventa días se presenten ante 
este Juzgado á estar á derecho en los autos suce- 
sorios do doña Eduviges Silva, á deducir sus ac- 
ciones eon los justificativos correspondientes, bajo 
apercibimiento de lo que por derccho: corresponda.— 


.Durazno, Septiembre 9 de 1909.—Isidro Vidal, Es- 


tribano Público. 446-v.dic.23. 
EMPLAZAMIENTO — Por disposición del señc. 
Juez Letrado Departamental, doctor Román Alvarez 
Cortés, se cita y emplaza á don Gabriel Ferreira, 
para que dentro del término de noventa días com. 
parezca ante este Juzgado á estar á derecho en los 
autos sucesorios de don Gabriel Gregorio Ferreira, 
bajo apercibimiento de lo que por derecho correspon- 
da.—Durázno, Agosto 10 de 1909.—JIsidro Vidal, 
Escribano Público. 318-vy.nov.24. 


EDICTO — Por disposición del señor Juez Le- 
trado Departamental, - doctor Román Alvarez Cor. 
tés, se eita y emplaza á doña Telésfora Chiribao, co- 
nocida en familia con el nombre de Filomena, para 
que dentro del término de noventa días comparez- 
va ante este Juzgado ú estar á derecho en los autos 
fucesorios de don Migutl Chiribao y doña” Filome:- 
na Ledesma, bajo apercibimiento de que si no com- 
parcciese se le nombrará curador de bienes.—Du- 
tazno, Agosto 9 de 1909.—Isidro Vidal, Escribano 
Público. 278-v.nov.15. 


A O A A A pn 


Juzgado Letrada Departamental de Maldenad 


EMPLAZAMIENTO — Por mandato del señor 
Juez Letrado Departamental, doctor don Juan José 
Gomensoro, se cita, llama y emplaza á las sucesio 
nes de don Samuel y don Alejandro Laffone, para 
que concurran ante este Juzgado á estar á derecho 
en la demanda entablada por el señor Agente Fiscal 
sobre cumplimiento de contrato, dentro del término 
de noventa días, bajo apercibimiento de nombrársele 
representante legal.—Maldonado Agosto 4 de 1909, 
—Federico de Medina, Escribano Público, 

319-v.nov.24. 


Juzgado Letrado Departamental del Salio 


EMPLAZAMIENTO — Por disposición del señor 
Juez Letrado Departamental de Paysandú, doctor 
don Amaro Carve Urioste, encargado interinamente 
del despacho de este Juzgado, se cita y emplaza á los 
señores don Manuel C. de los Santos, Elvira de los 
Santos de López y Andrés de los Santos, para que 
dentro del término de 90 días comparezcan por sí 
Ó por apoderado en forma aute este Juzgado, ú ha- 
cer la manifestación á que se refiere el artículo 865 
del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que 
Yes ha iniciado don Federico de los Santos, por jac- 
tancia. Y á los fines de derecho, se hace la presente 
publicación.—Salto, Agosto 21 de 1909.—Constan- 
tino Piacenza, Actuario. 336-v.nov.30. 


Alcaldía de la 17.a Sección de Montevideo 
(TERCER DISTRITO) 


REMATE DE 
Jefatura Política de la Capital y con intervención 
del que suscribe, Teniente Alcalde del 3.er distrito 
de la 17.a sección, se procederá el domingo 3 de 
Octubre próximo, á las 3 de la tarde y en el Cami- 
no Mendoza esquina Artigas, á vender en remate 
público una cantidad de animales que han sido 
hallados en la vía pública.—Montevideo, Septiembre 
27 de 1909.—Belirán Dostuet, Teniente: Alcalde. 


COMERCIALES 


Ley 28 de Boptiembre de 1904 
Restaurant vendido 


Al comercio y al público participo que he contra- 
tado vender á favor de los señores Ruperto Fernán- 
dez y Juan Baltar, las existencias de mi casa de ne- 
gocio sita en la Avenida Rondeau núm. 238, de esta 
ciudad, 'A los efectos de lo que prescribe la ley de 
26 de Septiembre de 1904, se notifica 4 todos los que 
que dentro del 
plazo de 380 días se presenten en la indicada casa 
con los justificativos de sus créditos, para serles sa- 


: tisfechos. Vencido que sea dicho término, los compra- 
“dores quedan exentos de toda obligación y responsabi- 


lidad.—Montevideo, 
des Alonzo. 


Octubro l.o de 1909.—Nicome- 


495-v.0c.24. 


Venta de casa de comercio 


A los efectos legales, hago saber al público que 
por escritura de esta fecha pasada ante el escri- 
bano don Eduardo Vero, he prometido vender Á 
don JwWio $. Triay_ la cusa comercial, denominada 
“Café y Restaurant Momus”, que tengo establecida 
en la calle” Andes núm. 117A. Los que se conside: 
ren mis acreedores deben presentarse en la misma 
casa, con los justifcativos de sus: créditos, para ser- 
les satisfechos, dentro del plazo de 30 días.—Mon- 
tevideo, Septiembre 30 de 1909.-—José Sindín. 

493-v.00,24, 


ANIMALES — A pedido de la ' 


-comercial y civil 


Venta de despacho de hsbidas 


Al comercio y al público participo que he eontra- 
tada vender á favor de don José M. Vila, las exis- 
tencias de mi caza de negocio sita cn la calle Are- 
nal Grands núm. 78, de esta ciudad. A los cfectos 
de lo que prescribe la ley de 26 de Septiembre de 
1904, se notifica € todos los que se consideren mis 
acreedores para que dentro del plazo de 30 días 
se presenten en le: indicada casa, con los justifica- 


tivos de sus créditos, para serles satisfechos. Ven- 
cido que sea dicho término, er comprador queda 


exento de toda. obligación * y 
tevideo, Septiembre 30 


responsabilidad.—Mon- 
de 1509—Juan Cat Ue 
491l-v.0c.2 


A AKÁA A 
Venta de lechería 

Al comercio y al público se hace saber que don 
Rodolío Spigno ha prometido vender á don Ka- 
món Iglesias, el negocio de lechería establecido en 


esta Capital, casa calle Ituzaingó núm. 6la, con 
los útiles y enseres que contiene dicho negocio. 
Quien se considere acreedor del negocio á cual- 


quier título, se le ruega se presente en la misma 
casa, dentro del término de 30 días, contados des- 
de hoy, pues pasando. ese plazo el comprador no se 
responsabilizará por obligación alguna. — Montevi- 
deo, Septiembre 30 de 1909. —Roduifo Spigno..— 
Kanón Iglesias. 436-v.nov.1.o. 


Almacén vendido 


Participo al público y al comercio en general que 
he prometido vender á los señores don César Voari- 
no y don Carlos Ghisolfi, mi casa de comercio esta- 
blecida en la calle Cerro Largo núm. 598 esquina 
Defensa. Cumpliendo con lo dispuesto por la ley 
de 26 ¡de Septiembre de 1904 hago esta publica- 
ción, á fin de que se presenten dentro del término 
de 30 días todos los que se consideren mis acreedo- 
res á cobrar sus créditos.—Montevideo, Septiembre 
30 de 12909.—Carlos Demarcii.—Curlos Ghisotfi.-— 
César Vourino, 
488S-v.nov.1.o, 


o : 
Almacén vendido 
Se hace saber al comercio y al público en general 
que he contratado vender á favor de don Lorenzo 
González, el almacén de comestibles y despacho de 
bebidas que tenía establecido en la calle Paysandú 
núm. 282 esquina Yí, de esta ciudad. A los efec- 
tos de lo que prescribe la ley de 26 de Septiembre 
de 1904, se notifica á todos los que se consideren mis 
acreedores para que dentro del plazo de treinta días 
se presenten en la indicada casa con los justificativos 
de sus cróditos, para serles satisfechos. Vencido que 
fuere dicho término, el comprador queda exento de 
toda obligación y responsabilidad.—Montevideo, Sep- 
tiembre 30 de 1909, —Juan B. Mazzino. 
489-v.0c.23. 


Disolución de sociedad 


Por escritura que autorizó el escribano don Ra 
fael Marasco el 16 de Septiembre, ponemos en cono 
cimiento del comercio y del público que ze ha res. 
cindido el contrato de sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón Francisco Cosentino, Massa y 
Musto, quedando con el activo y pasivo don Fran- 
cisco Cosentino. En cumplimiento de la ley, hace- 
mos esta publicación.—Montevideo, Septiembre 29 e 
1909.—Francisco Cosentino. — Luis Massa.—Fidel 
Musto. - 


477-v.00.28. 


Venta de casa de comercio 


De. acuerdo con lo dispuesto por la ley de 26 
de Septiembre de 1904, hacemos saber al comercio 
y al público en general que hemos firmado prome- 
sa de venta de las existencias de nuestra casa co- 
mercial, que gira en esta plaza de Rivera bajo la 
razón social de Vargas, Santos y Cía., á favor de 
los señores Meyel y Lay, debiendo, en su consecuen- 
cia, presentarse nuestros acreedores á hacer efee- 
tivo el cobro de sus respectivos eréditos, dentro 
del término de. treinta días.—Rivera, Septiembre 27 
de 1909.—Vargas, Santos y Cía. 


487-v.nov.lL.o. 


Venta de carnicería 


Se hace saber al comercio y al público en general 
que he contratado vender á favor del señor don 
Jesús Morgadanes, las existencias de mi casa de ne- 
gocio, denominada “Carnicería de la Victoria”, si- 
ftuada en la calle Continuación Agraciada núm 142 
(Cuchilla Juan Vernández). A los efectos de lo que 
prescribe la ley de 26 de Septiembre de 1904, se 
hace esta publicación, á fin de que los que se con- 
sideren acreedores se presenten con los justificativos 
de sus créditos en el indicado domicilio, dentro del 
término -de treinta días. Vencido dicho término, el 
comprador queda exento de toda responsabilidad.— 
Montevideo, Septiembre 27 de 1909.—José Borsani. 

: 466-v.00,27. 


A los efectos de la ley de 26 de Septiembre de 
1904, hacemos saber que según escritura de fecha 
24 del corriente mes, suscripta en José Batlle y 
Ordóñez por ante el escribano don Polidoro Pe- 
reyra y Alvariza, ha quedado disuelta la sociedad 
que teníamos en los ramos de 
tienda, almacén, ferretería, etc., establecida en Sau- 


Octubre 3 de 1209 


. EN 


ce de Olimar Chico (Departamento de Minas), bajo 
la firma social de Bacelo y Acosta, quedando el 
activo y pasivo á4 cargo de don Honorio Acosta y 
don Nemesio Ruíz, quienes bajo la razón de Ruía 
y Acosta continuarán los mismos negocios que su 
antecesora.— Montevideo, Septiembre 27 de 1909.— 
Honorio Acosta.— Sergio Bacclo., 
465-v.0c.27. 


Venta de carbonería y puesto 


Participo al público y nal: comercio. que he vendido 
á don Antonio Esmoris, la carbonería y -puesto si- 
tuado en la calle Domingo Aramburú números 208 
y 210, quedando á cargo del comprador el activo 
y pasivo de la misma. Y 4 los efectos que hubiere, 
se hace la presente publicación por el término de 
30 días como lo manda la ley.——Montevideo, Septiem- 
bre 27 de 1909.—Benito Castro. 

467-v.0c.27, 


Yenta de- casa de comercio 


Hago saber que con esta fecha y ante el escribano 
don Solano A. Riestra, he vendido al doctor don 
Manuel E. Tiscornia mi casa de comercio en el ramo 
de comestibles y vinos, situada en la calle Carmen 
núm. 146. Los que se consideren mis acreedores par 
sarán á reclamar sus créditos, con los ¿justificativos 
del caso, á la casa calle Yaguarón núm. 289.— 
Montevideo, Septiembre 27 de 1909.—Ricardo Suárez. 

470-v.0c.20, 


Venta de despacho de bebidas y billar 
Al comercio y al público participo que he contra- 
tado vender á favor de don José Veiro, las existen- 
cias de mi casa de negocio siía en la calle Pagola 
núm, 77, esquina Democracia núm. 73, de esta 
ciudad. A los efectos de lo que prescribe la ley de 
26 de Septiembre de 1904, se notifica á todos los que 
se consideren mis acreedores. para que dentro del 
plazo de treinta días se presenten en loa indicada 
casa con los justificativos de sus créditos para ser- 
les satisfechos. Vencido que sea dicho término, el 
comprador queda exento de toda obligación y res- 
ponsabilidad.—Montevideo, Septiembre 26 de 1909.— 
Saverio Mangina. . 
4.73-7.0c.21. 


LA . . 

Al público y al comercio 

Hago “saber que en esta fecha y según convenio 
celebrado entre nosotros y los acreedores de la firma 
que represento, he convenido con don Juan co. 
Ojero, venderle á-este señor la casa de comercio 
que bajo la razón. de Manuel Báez y Cía., gira en 
el Departamento de Minas, en el paraje denominado 
“Paso de la Calera”, quedando el señor Ojero á cargo 
del activo y pasivo” de dicha casa, según el convenio 
referido, haciéndose esta publicación por el término 
de 30 días; á los efectos de la ley de la materia, 
vencidos los cuales no 
Montevideo, Septiembre 26 de 1909.—Manuel Búzz 


y Cía, - 
4.69-v.0c.20. 


Venta de farmacia 


Por documento de fecha 22 del corriente, prome- 
ti vender á don Enrique Herrero, 1as existencias y 
útiles de la farmacia que tengo establecida en la 
calle Victoria esquina San Juan, en este “pueblo de 
-San Gregorio. A: los efectos de lo establecido en la 
ley de 26 de Septiembre de 1904, hago saber á 
mis acreedores para que concurran al local en que 
está la farmacia, con los justificativos correspon- 
dientes, dentro del término de treinta días, á reci- 
bir el importe de sus créditos. —San Gregorio (De- 
partamento de Tacuarembó), Septiembre 25 de 1909. 
—Eulogio de los Reyes (hijo). : 

No, 


Venía de tambo 


A los efectos de lo dispuesto por la ley de 26 
de Septiembre de 1904, hago público que he prome- 
tido vender á don Pedro Bilhere el establecimiento 
de tambo que poseo en el Miguelete, de este Depar- 
tamento, citando á todos los que se consideren mis 
acreedores para que presenten sus respectivas cuen- 
tas en la fonda de don Arturo Frionmi, -calle Orillas 
del Plata núm. 123, á fin de serles satisfechas.— 
Montevideo, Septiembre 24 de 1909,—María Scha- 
biague de Bordait. 

: 456-v.0c.17. 


Venta de calé y cervecería 


Participamos al público y al comercio que, por 
escritura autorizada por el escribano don Federico 
Prando, hemos vendido 4 los señores don Julio H. 
Soñora y don Baldomero Rela, nuestra casa de co- 
mercio denominada Café y Cervecería “Saturno”, 
situada en la Avenida de la Paz números 216 y 
218 y Plaza Libertad números 4 y 5. A los efectos 
de la ley de 26 de Septiembre de 1904 hacemos 
esta publicación, á fin de que los que se consideren 
acreedores se presenten con los justificativos de sus 
tréditos en la indicada escribanía, dentro del tér- 
ximo de treinta días contadós desde la fecha.— 
Montevideo, Septiembre 24 de 1909, —Afiguel Etche- 
mendys Gerónimo Cancela. 

4 457-v.00,17. 


Venta de restaurant 


Participamos al comercio y al público en general 
que, con esta fecha, don Gerardo Sasso ha contra: 


492-v.nov.2. 
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tado vender al señor don José Barcia todas las exis. 
tencias de su casa de negocio en cl ramo de restan 
rant, denominado “El más moderno”, que tenía 28 
tallecido en la Plaza Independencia número 17A 
(costado Norte), siendo de cargo del vendedor el 
pasivo que hubiera hasta la fecha, por lo cual se 
cita á todos los “acreedores para, que en el término 
de 30 días presenten en el local indicado.— 
Montevideo, Septiembre 23 de 1909.—Gerardo Sasso. 
—José Barcia. 
: 45t-v.00c.24. 


se 


Pongo en conocimiento del público y del comercio, 
que con esta fecha he prometido vender á favor de 
don Miguel Bardanca, la casa de comercio que <1n 
el ramo de compra y venta de artículos usados, ten- 
go- establecida en esta ciudad, calle Constituyente 
núm. 83. A los efectos de la ley de 26 de Septiem- 
bre de 1904, se emplaza á los que se consideren 
acresdorés, para que se presenten en dicho establo- 
cimiento á hacer efectivos sus créditos, dentro de 
30 días.—Montevideo, Septiembre 23 de 1909.— 
Antonio Suárez, 

455-v.00.24, 


“Al comercio y al público 


En cumplimiento de la ley de 26 de.Septiembre 
de 1904, haga saber al comercio y al público en 
general que he prometido vender al señor don Eu- 
sebio González, todas las existencias que constituyen 
mi casa de comercio establecida en San Fructuoso, 
Departamento de Tacuarembó, convocando á los que 


se consideren mis acreedores para que se presenten - 


á cobrar sus respectivos eréditos dentro del término 
de treinta días contados desde la fecha, y pasados 
los cuales el comprador quedará exonerado de toda 
responsabilidad.—$an . Fructuoso, 
1909.——Prancisco lisso. 

5 450-v,0c,15. 
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e] LA » . 
£i público y al comercio - 

A los efectos de la ley de 26 de Septiembre de 
1904, hago saber al público y al comercio que he 
vendido al señor Aparicio Umpierre, las existencias 
de mi casa de comercio, sita en la villa de Rivera, 
calle Sarandí números 27 y 29. Los que se juz- 
guen acreedores de dicha casa comercial, pueden 
entarse úá cobrar sus créditos dentro del téx- 
mino de 30 días, como lo manda la ley.—Rivera, 
Septiembre 22 de 1909.—Juan Feo, Olivera. 

476-v.0c.29. 


e. " 
Separación de secio 

Hago saber al' público y al. comercio que por es- 
critura pasada ante el escribano don Dionisio Co- 
tonel, con fecha 19 del corriente, he prometido en 
venta á la sociedad Gazzano, Garbarino y Cía., la 
parte que como socio me corresponde en la misma. 
En cumplimiento y á los efectos de la ley de 26 Ne 
Septiembre de 1904, hago esta publicación. —Villa 
de la Unión, Septiembre 22 de 1999.—Cristóbal 
Valentín. 


a 


453-v,0c. 24, 


.qgs " 
21 público y al comercio 
Participo ¡al público y al comercio que he prome- 
tido vender á don Hilario Gutiérrez, toda la parte 
que en mi calidad de socio me pertenece en el esta- 
blecimiento de tambo que tengo establecido econ di- 
cho señor Gutiérrez, en “cste Departamento. A los 
efectos de la ley de 28 de Septiembre de 1904 se 
hace esta publicación, á fin de que los acreedores” 
se presenten en la escribanía del señor «Federico 
Prando, dentro del término de treinta días, conta: 
dos desde hoy.—Montevideo, Septiembre 22 de 1909, 

—Alberto Penzado. 
dál-v.0c.14, 
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1 
E Rural núm. Cabelludo—Sorian0. +. . . . » Y. y H. 31 de Mayo de 1910 
2,0 kural núm. Sauce Cbico—Salto. . . . . . M. 31 de Diciembre de 1009 
E Rurel núm. Soto—PaysendÚú . . "o. . ... V. y H. 81 de Diciembre de 1909 
2.0 Rural núm. 5 Cuchilla de Peralta—Tacusrembó . Y, €. y M, 31. de Diciembre de 1209 
25 | Buraj núm. CurTupi—Saltb. -. . . . ... +. ¡vV.y HH 31 de Diciembre de 1909 
ES herel núm. . Zanja Jacot—Arligas » . . . . V. y M 31 de Diciembre de 1809 

2.0 Aural núm. 33...../Estero Belleco-Céerro Largo. .. , V, y M. 31 de Diciembre de 3909 
2, Rural núm. 1£.....jGuaviyú de Arapey—Sallo. . . . TV. y Mo 31 de Diciembre de 1909 
8.0 Rural núm. 3£.....[Rincón de la Urbana—Cerro Largo! CV. y XK 81 de Diciembre de 1909 
2,0 2.2 grado núm. 3, |San Gregorio—Tacuarembó . ; . mM. 31 de Diciembre de 1909 
2,0 Ruraj núm. 95.....; Artilleros—ColonÍa . . . . . . V. y H. ál de Diciembre de 1209 
9.0 Rural núm. 2. Puntas de Cebollati—Minas . , . EN 31 de Diciembre de 1909 
2,0 2. grado núm. Migues—Canelones. . . . . . Y. y E. 31 de Diciembre de 1809 
22 Rural num. $4,,....| Buraznito—Soriano. . ... . . Y. y H, 31 de Dicierabre de 1909 
2.0 2.» grado núm. 4,..[San Gregorio-—Tacuarembó. . . Y. 31 de Agosto de 1810 

2.0 1er. grado. núm. 3.|Paso de los Toros—Tacusrembó . M. 31 de Diciembre de 1009 
2.2 Rural núm. 10.....[Moiles de Timote—Plorida . ., . Hi. 31 de Biciembre de 1905 
2, Rursl num, 15...../JEscobilla—Florida . . . . .. k. 31 de Diciembre de 1909 

0 Rural núm. 2.....|Quebracho-—Paysandó. . . . . V. y M. 31 de Diciembre de 1909 
2.0 Rural núm. 1 Vera—SaitO . . . . . . ..,. V. y M. 31 de Diciembre de 1869 
230 Rural núm. 22 Paso de los Novillos—Tacuarembó. V.y ¡$t de Diciembre de 1804 
2.0 Kurel núm. 13.....]Mataojito—SalO . . . . . » . Y. y M 131 de Diciembre de 1909 
2,0 [| Rurai núm, 2£3.....| Cuchilla del Carmen—Cerro Largo. “V. y Mo 31 de Diciembre de 1909 
2,0 Rural nena, Cuchiila del Paraíso—Cerro Largo, V. y M. ¡31 de Diciembre de 1909 
2.0 Rural núm. Bospital—Rivera. . . . .. . M. 2l de Diciembre de 1909 
q, Rural núm. Tres Islas-Cerro Largo . . . , V. y L. ¡81 de Diciembre de 1909 
q. Rural nú. 7 Paso de las Toscas—Tacuarembó . Y. Cc. y E, 31 de Diciembre de 1909 
2.0 Rural núm, .¡Laureles—Treinta y Tres. . . , . 31 de Diciembre de 1909 
q Rural núm. Pajas Altas—Treinta y Tres. . , Y, C. y M 31 de Diciembre de 1909 
9,0 Rural num, Cañada de la Couz—Haldonado , V. y M. 31 de Diciembre de 1909 
9,0 Rural púm. Paso del Horno——Rivera . . . , V. y M. (31 de Diciembre de 1909 
2,2 || Rural núm. Villasboas—FÍOTesS . . . . . . V. y M, 31 de Diciembre de 199 
2,0 Rural núm. Ejido de San Rugenio—Artigas, . V, y H. 31 de Diciembre de 1909 
1.0 Rural num. Ojos de Agua—Rocha . . . , . V. y ú 3l de Bicirmbre de 1909 
2.2 || Rural núm. Paso de la Paloma—Canelones . . V. y M 31 áe Agosto de 1910 

2.0 | Kural núm. Chacras-—Treinta y Tres . , , / V. y E. 31 de Diciembre de 1909 
9,0 Rural núm. Cerro Pelado—RiVYera . . . . . V. y M. ái de Diciembre de 1909 
1.* Rural núm. 29.....[Riachuelo—Colonia. . . . . .: Y. y M. 31 de Diciembre de 1908 
1,9 Rural núm. 9,.....|Ricardifio—APLÍgaS . . . . . . V.y M. 31 de Octubre de 1909 
1,0 Furai núm. 1......¡Paso Campamento—Ariigas .. . V.y Mo 31 de Ostubre de 1909 

1.0 1er. grado núm, 4 [San José . . . . . .. » . . EN 30 de Noviembe de 189 
2,0 Rural núm, 11..... | Yaguari—RIVera, 1. . . . . . V.yM. . 31 de Diciembre de 1909 
9.9 Ayudantía 3er. edo. | Escuela 3er. gdo, núm. 1-—HMontdeo. |! M. 31 de Octubre de 1909 

2,0 Idem de 2.* grado. ¡fd. 2. grado núm, 29—ld. . . .p M. 30 de Septiembre de 1909 
1,9 Idem de 1er, grado/ld, 2. grado núm. 30—Id. . . .) M 3l de Diciembre de 1909 
1,0 Rural núm, 6......[Yacaré—AnrÍgas . . . .., V.y M 3l de Diciembre de 1909 
q, Rural núm. 2%..... Cuchilla delos Arbolitos—Rocha V.yM. - 3l de Diciembre de 1909 
1.0 Rural num. 49..... ¡Sierra de los Rocha—Rocha. , . V. y M. 3t de Diciembre de 149 
1.0 Rural núm. 31....., £erqueta de Castillos—Rocha . , V. y M. 31 de Diciembre de 1909 
3.0 || Rural núm. 14.....|Picada de Chafal0i8. . . . . , Y. y M. 31 de Diciembre de 1909 
1.2 | Rural núm. 36..... Cubhilla de india Muerta—Rocha V. y M. ¿t'de Biciamore de 190 
1.0 2,2 grado núm. 4..|Artigas—Cerro Largo . . . . . M. 31 úe Diciembre de 1903 
J.o Rursi núm. 37..... San Rafael-—Canelones . . . . M. 3 de Diciembre de 1403 
1,2 Rural núm, 23.,...¡Antonio Herrera—Durazn0 . . . V, y M 31 de Diciewbre de 1% 


y? 
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3. Grado y número Localidad y Departamento ¡ 
3% 
1.0 | Rural núm. 19, .... Hecumbi A ATUBES . . . . . » V.y MM a de Diciembre de 1909 
1.2 Rural núm. l8..... 16 Fo ón — Fejy:ana e V. y Ha 1 de Diciembre de 1909 
1.0 Eurel RUT. $...... y se ce la Atehcra— dores o... Y. y K. a ée Diciembre de 1909 
1.* Fural Dím. I6..... Seneú—Ficres o. . o... M. 31 €e Biciembre de 1909 
fo Fulel 11m 90,,....[Hescat— Florida. . . . . . Y. y H. 31 de Diviembre de 1999 
1 li kursl dm. B......¡Gectár—Einas . . V.y MM 31 de Diciembre de 1909 
ps Fural núm, 13,....[isles del Arguclic— —Rio Negro. . V.0c. y Mo 31 de Diciembre de 1909 
9,0 EG Tim. f0,....¡Batecio—RIO ROETO . . .. .. . Voy 31 de Diciembre de 1909 
pe i LU. 200.00. | Licvecerss—Bio Negro . . ... Y. 0. y M. 131 de Diciembre qe 1909 
9,4 TM. Br. ... ELECO —Ñ—REÍCCODSÓO « .. . . 4. V. y Mo 131 de Diciermbre de 1109 
1.2 HÚM, LE... Fescller—RHÚYErA . . . . +. ll V. y E, 131 de Diciembre de 1909 
1.0 ¿3 Trim. 92, Faregs Frencie— Artigas . . . Y. y Ma 131 de Diciembre de 1509 
1,0 DM. Bic... Rincón de S5uétez—Cerro Largo . V. y [31 de Diciembre de 1809 
q 38 nom. 6..,...¡Eeirige Nerrs DAS. "o. . 2 V. y E. 31 de Liciembre de 1802 
30 Eurel DEM. P).....[Bebaco de KicLs—Tacuarembó *. V.y Y. 23 de Diciembre de 1909 
4,0 Einrel núra. £0.,...[BelUnEergec—RACOCRD. . . .. . +. V.yH 31 de Diciembre de 1909 
1. hurei núm. 13,....J4MéTez—BEl6cnado . . . . + Y. y Mo 31 de Diciembre de 1909 
1. Eurej núm, 2......|Ceibos—Maldoraco . co... M, ¡31 áe Diciembre de 1809 
1 Eursl núm, 18.....[Chaleicie—ROCcha . . .... «+ Y. y Mo 31 ¿e Diciembre de 1€09 
12 hural LM, Ieu... Garzón MOCRA V.yXM ¡31 de piciembre de 1809 
1, Eulel núm. 32, Sen Miguel=BOCha. . . . . + Y. y M. ¡31 de Diciembre de 2509 
3. Rural núm. 18..... Celbc—Rccha. . . o. V.yH. 31 de Diciembre de 1909 
EA 101 núm. £7..... | Biguerenes—Treinta y Tre. Y. y M. 31 de Diciembre «e 1909 
10 i BUM, 29..... | Cline] —Treinta y Tres...» V. y H, 31 de Diciembre de 1909 
Le - Cuchilla Negra—RÍVera .C. . + V. y H, 31 de Diciembre de 1809 
1,2 Estación Pervenir—Pársandd . . M. ¡31 de Marzo de 1210 
1,0 j J eLo de la Colera—Minas. . . . Ma 131 de Diciembre de 1599 
12 | ; de aác13s de Melo—Cerro Largo. . v. (81 áe Diciembre de 1909 
1. kural póm. 1...... [Puntas de Tacueri—Cerro Largo . Y. y M. 31* de Diciembre de 1909 
1,0 Rulal nÚno, 9......|Purtes del Quebrucho. . . . + Y. y M (3í de Diciembre de 1209 
1,0 Rurel núm, 36...... ¡Polanco del Yi—Florida . . . + Y. y Ma 31 de Diciembre de 1909 
po Bural GÚM. $2...... |Exlremures—BÍVera . . . 0. V. y M. 31 de Diciembre de 1809 
2,2 | Rural núm. 15. Chacias de Dolores—SOriano . . Y. y M. ¡31 de Diciembre de 12099 
1,2 Burel PÚM. 34. Sen Juan—£olonia. . . .o. Y. 121 Ge Diciembre de 1909 
3,2 | Rural núm. 9.......¡ Tala Ce Carreta Quemada—S. José H. 31 de Diciembre de 1909 
1,0 2." grado núm. 1... [Ciudad de Rocha . . .. . . . Y. 30 de Sepliembre de 1909 
1. 2. grado núm, 3...| Artigas—Cérro Lario no. . e.) v. 31 de Diciembre de 1909 
E Rural núm. 28,.....¡Cerro de Pereira— Tacuarembó .| Y, 0. y 31 Ge Diciembre de 1909 
2. ier. grado num. 6.|Peysandú (ciudad). . . . «+. M. 7 (31 de Diciembre de 1939 
1,2 2. grado núm. 2..[Rivera. . . M. 30 de Septiembre de 1909 
1,0 Rural núm. 12,....¡Hres Cerros áe ArEpey—Arligas : . V.C.M, 31 de Diciembre de 1209 
1,2 [| Rurel núm, 30. Costas de Achar—1acuarembó. +j Y. C. M, (31 de Octubre de 1909 
1.2 Kival Dúm. 18,.... |Carpinteria—Rivera . .. V. y M. 31 ge biciembre de 1909 
1,2 Rural núm, 19..:,.. [Puntas de Mas guera—Rivera .. V. y M. 31 de Diciembre de 1909 
1 £ursl núm, 12.....¡Sarandí Grande—Sallo. . +. « V. y M 31' de Diciembre de 1909 
1.2 Lural num. Puntas del Sauce—Flores. . . Y, y Y, 31 de Diciembre de 1909 
1.2 Rural núm. . ¡Rincón de Quintana—Tta. y Tres - Y. y M. ¡81 de Diciembre de 1909 
1,0 kural núm. .rMontecito—Uerro Largo . . +. . V. y Mo 31 de Diciembre de 1909 
Le || Rural nÚM. 26.....¡Suuce—Rio NegPO . . . . . . V. y Mo 31 de Diciembre dé 1909. 
1.2 | 2.: grado núm. 26.|Colonia Valacose—Colonia . + + Y. y M. ¡llo de Marzo de 1210 
Le | Rural núm. 1....... Laguna del Diario —Malócnado. . M. (81 de Diciembre de 1909 
1.2 | Rural núm. 4....... Sauce—Maldonado. . . Y. y Mo 31 de Diciembre de 1909 
1.2 Ruzal núnl. 7....... Estación «La Sierra» —Maldonedo . M. 31 de Diciembre de 1909 
1.0 2, gredo núm. 5... SODÍevideO -. . . » ... . +. Y. y ML 31 de Diciembre de 1909 
fo 2 grado núm. 4... Ciudad del Salto. . . o. M. 31 de Diciembre de 1099 
1.2 Rural púmn. 40..... Nueva He lvecia—Colomia . . . - Ho 31 de Marzo 1810 
1: Rural núm. 24.....¡Lelonia Española—tolonia . . . V.yM. 31 de Marzo 1910 
9,0 2. grado num. 3...| Villa €e Sorizno—Soriano . +. . Y. 6 de Octubre 1009 
do 111 Rwal núm. ¿1.....|Los Tapes—Durazno . . Y. y M. 30 dé Septiembre 1910 
2.0 5 Ayudas 3.1 gdo.|Escuelas 3.r gd0. N.oS 1 y. 2-Mont. » 415 de Octubre 1009 
1,2 Kural núm. 22 .... [MOnZón—SOFÍano . . . o. V. y M. 3lde Marzo 1910 
1.0 Rural BÚM. 2......¡CUaró Grende—Artigas . . . +. Y. 0. y M 31 de Marzo 1910 
1.2 | Rural núm. 16.....ISO0pas—SaltO. . . . .. . «+. M. 31 de Marzo 1910 


NOTAS—4.5 Heschución de 22 de Jullo de 2002,—Siendo posible y conveniente conciliar 
qacen chligatorio el Hamamiento áconcurso para proveer la Dirección de las Eso sueles CO» las que establecen 
Escuelas Rurales, la Dirección General resusive que en 
la dirección de una Escuela Rural 
ahora, aspirantes de ambos sexos á cualquiera de los dos llamamientos Fegiament arios; pero que mi 


hue se dé preferencia á las masstras para dirigir las 
1 sucesivo, cuando deba sroyoerse 


sentaran í 
hubieran presentado aspirante os Varoans, 
PANES Besolución de 22 de Octubre ús 


guirá cumpliéndose en las casos generales, hágase 


último, tas excepciones 
364-perra,-625 


M a 
Venía de farmacia 

En escritura autorizada por el. escribano don 
Francisco Fariña, em esta fecha, José María Gon- 
dra vendió á Enrique Herrero todas las existencias, 
útiles y créditos de la farmacia que tiene establecida 
en la calle General Artigas, de este pueblo, Ó sea 
el activo de ella, quedando obligado el comprador 
Enrique Herrero á satisfacer el pasivo. A los efec- 
tos de lo dispuesto en la ley de 26 de Septiembre de 
1904, se hace saber á los acreedores del vendedor 
José María Gondra, para que en el plazo de treinta 
días se presenten en la farmacia con los justificati- 
vos correspondientes á recibir.el importe de sus cré- 
ditos.—San (Gregorio (Departamento de Tacuarem-. 
bó), Septiembre 21 de 1909. —José María Gondra.— 
Enrique Herrero. 


452-v.06.16. 


a 
Disolución de seciedad 

"Se hace saber al comercio y al público en gene- 

ral, que desde la focha y de común acuerdo, hemos 


una Ó más aspirantes faujeres a cualquiera «de elios, su proceda en és, on todo caso, como si no se 


1903.—Sin Pepjuicio de la resolución de 22 
saber á les 
quede vacante une Escuela kural determinada y crean que la conveniensla de que la dirija una mecsira €s 
tan grande quedese excluirse asi el derecho evenival que los llamados á concurso en la fosina actual dan é 
les varones en ei caso de no haberse presentado mujeres, pueden dichas Comisiones hacerlo saber asi 
oirección Generai, la cual en tales 02803, llamará á concurso exclusivamente de Maesiras, y, hasta que te2ga 
resultado el amado en esa forma sólo provsera la vacante con caráciar provisorio; salvo, en vuznto a 83ie 
que puedan ostabiecesss en los casos particulares, 


las disposicionss que 


somo hasta 
se pre- 


puedan presenta 136, 


de Jmio de 1832, que se- 
Comsiones Deseriazmentales que, cuerdo 


a 1 


ea favor do Maosiros Casados, 
El Secretario Gsneral, 


disuelto la sociedad que para la claboración de 
pan y bizcochos teníamos establecida en esta ciu- 
dad, en la calle Reconquista números 131- y 183, 
y la que givtaba bajo la razón social Iglesias y Par- 
do, quedando él activo y pasivo de la misma á car 
go del señor Jose Pardo, que continuará el giro 
bajo su sola firma. Y Áá los efectos de la ley de 26 
de Septiembre de 1904, se hace esta publicación — 
Montevideo, Septiembre 21 de 1909.——José Pardo. — 
antonio Iglesizs. 

448-v.00.15. 


A 200 
= TT n 
Al público y al comercio 

Hago saber que he convenido con don Dalmiro 
A. Bergara venderle todas las existencias de mi ca- 
sa de comercio, establecida cn esta Villa. De acuer- 
do con la ley de 26 de Septiembre de 1904 hago 
esta publicación, para que todos los que se conside- 
ren mis acreedores pasen por la referida casa á 
cobrar sus créditos dentro de treinta días, después 
de los cuales quedará exonerado de toda obligación, 
el comprador.—Juwas Piedras (Departamento de Ca- 


co 


PARA El NUMERO DEL DIA BlGUIENTE, HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE 


.tarán en el 


Octubre 3:de 1908 


nelones), 
chitti. 


1909.—Juan P. 
413-y.0c.14. 


A A A A A A 


Venta de resteurant 


Participamos al público y al comercio que hemos 


Septiembre 21 de EOS 


prometido vender 4 don Manuel Rosales, nuestra 
Casa de comercio en: el ramo dea restaurant, dcno- 
minado “Flor del Día”, «situada cn esta ciudad, 
Calle Cerro Largo múm,. 121. A los efectos de la 


ley de 26 de Septiembre de 1904 se hace esta pu- 
blicación, 4 fin de que los que so consideren acreedo- 
Pes. se presenten en la escribanía del señor Federico 
Prando, calle Juncal múm. 171A, dentro del tér- 
mino de trointa días contados desde hoy.—Monte- 
video, Septiembre 21 de 1909. —PFrancisco Alvarez. 
— Francisco Corbacho -—Jutiáón Dopeso. 
444-v.06,14. 


A 


Venta de casa de comercio 


Se hace saber al público que he vendido 4 don 
Manuel Lopaieguy, la casa de comercio que tenga 
en Las Cañas, 5.1 sección del Departamento de Ta- 
cusrembó, y que antes giraba bajo la razón sociul 
de Juan A. Olivera y Ferreira. A los efectos de 14 


-establecido -en la ley de 26 de Septiembre de 1904, 


se hace esta publicación, pidiendo ú los acreedores 
se presenten dentro del término que la misma ley 
señala. — Las Cuñas, Septiembre 20 de 1909, —. 
Juan A. Olivera. 

462-v.0c.26. 


e .s . 
Disolución de seciedad 

Comunicamos al comercio en particular y al píú- 
blico en general que, por escritura autorizada el 19 
del corriente Septiembre por el escribano don Pe- 
dro José Saralegui, hemos disuelto la sociedad que 
teníamos constituída y que era propietaria del cafó 
y despacho de bebidas “Black Prince”, habiendo 
quedado el señor Amancio Pérez á cargo de dicho 
negocio con el activo y pasivo correspondiente. A 
los efectos de la ley de 26 de Septiembre de 1904, 
hacemos esta publieación.—— Montevideo, Septiembre 

20 de 1909.—Amancio Pérez.—José Entrerríos. 

442-v.00,14, 


Yenta de feshería 


De acuerdo con lo que prescribe la ley de 26 de 
Septiembre de 1904, hago saber que he prometido 
vender á don Rufino Martínez, el negocio de leche- 
ría situado en esta ciudad, calle 18 de Julio núme- 
ro 696. Los que se consideren acreedores se presen- 
“mismo negocio dentro del término de 
treinta días, á contar de la fecha y eon el fin de ser 
pagados.—-Montevideo, Septiembre 20 de 1909.—Ra- 
món Bustamante. 426-7.00.13. 


Almacén yendito 

Al comercio y al público participo que he contra- 
tado vender á favor de don Juan Dalmazzo, las exis- 
tencias de mi negocio sito en la Avenida General 
Flores, frente al horno del señor Andrés Deus, de 
esta ciudad. A los efectos de lo que prescribe la loy 
de 26 de Septiembre de 1904, se notifica á todos 108 
que se consideren mis acreedores para que dentro 
del plazo de 30 días se presenten en la indicada casa 
con los justificativos de sus créditos para serles satis- 
fechos. Vencido que sen dicho término, el comprador 
queda exento de toda obligación y responsabilidad.— 

Montevideo, Septiembre 20 de 1909.—José Facal. 

434-v.0c.21. 


Venta de despacho de bebidas 


Participamos al comercio y al público que hemos 
prometido vender al señor Juan M. Paradelo, la casa 
de comercio que en el ramo de despacho de bebidas 
y billar tenemos establecida en esta ciudad, calle 2.a 
Uruguayana núm. 90, esquina General Farías. A los 
efectos de la ley respectiva hacemos esto publicación, 
á fin de que los acreedores se presenten ántro de 
30 días en el domicilio expresado á percibir el jm- 
porte de sus eréditos.—Montevideo, Septiembre 18 de 
1909.—Domingo Ferrari.—José Beltramoni. 

435-v,0e.13. 


A 5 


Sociedad disuelta 


A los efectos de la ley de 26 de Septiembre -da 
1904, participamos al público y al comecrio que, 
de común acuerdo hemos resuelto disolver la $s9- 
ciedad comercial que gira en esta plaza bajo la ra- 
zón social de Martignoni y Spotti, quedando dicho 
negocio de exclusiva pertenencia del señor Juan J. 
Martignoni, el que se hará cargo del activo y pasivo 
de la misma.—Colón, Septiembre 18 de 1909.— 
Juan J, Martignoni.—Ambrosio Spotti. 

432-v.00.19. 


Disolución de sociedad 
Se participa al público y al comercio que por es- 
eritura pública ha quedado disuelta la sociedad co- 
mercial que en “Las Cañas”, 6.a sección del Depar- 
tamento de Durazno, giraba bajo la razón social de 
Mautone y Yrahm, quedando á cargo exclusivo de 


don Antonio Mautone el activo y pasivo de la extin- 


guida sociedad.—Las Cañas, Septiembre 18 de 1909, 
—ántonio Muutone.—J. Carlos Frahm. 
431-7.00.19. 


“Venta de casa de cemercio 


Participo que he vendido á don José Granja, 
todas las existeneias de mi casa de comercio que 


Octubre -3 de 1809 


LA ADMINISTRACIÓN 


EN SE 


RECIBEN 


tengo- establecida cm esta ciudad, en da calle Ya- 

guarón núm. 062. A los efectos de la ley de 26 de, 

Septiembre de 1904, hago esta publicación.—Mon- 

tevideo, Septiembre 17 de 1909.—Prancisco Porte. 
- , 427-v.0c.18. 


En lo impr : 
venta de imprenta 

Participo al comercio y al público en general que 
he resuelto vender á don Lorenzo Iribar, la tipo- 
gratía de mi propiedad, establecida en esta Villa, 
calle Ituzaingó esquina Buena Vista. Los que se 
consideren acreedores á dicha' casa, sÍírvanse pre- 
sentause en olla dentro, del término de la ley, para 
serles abonados sus créditos.—Reosario Oriental, Sep-" 
ticmbre 16 de 1909.—Lusitano F. Dominguez. 

d433-v.00.12. 


o, 


A - - 
fimacén vendido 

Al comercio y al públicó participo que he contra- 

tado vender á favor de los señores Iturralde y 

Fullana, las existencias de mi casa de negocio sita 


en la calle Sierra núm. 2, de esta ciudad. A los. 


efectos de lo que preseribe la ley de 26 de Sep- 
tiembre de 1904, se notifica á todos los que se consi- 
deren amis acreedores para que dentro del plazo de 
treinta días se presenten en la indicada casa con 
los justificativos de sus créditos para serles satisfe- 
chos. Vencido que sea dicho término, 
dores quedan exentos de toda obligación y respon- 
sabilidad.—Montovideo, Septiembre 15 de 1209.— 

Manuel Martínez. 426-v.cc.10. 
A 3 - 

£lmacén vendido 

Al comercio y al público participo que he contra- 
tado vender á favor de Félix Chinelli, las existencias 
de mi casa de negocio sita en la calle Pedernal nú- 
mero 56, de estu ciudad. A los efectos de lo que 
preseribe la ley de 26 de Septiembre de 1904, se 
notifica 4 todos los que se consideren mis acreedores 
pava que dentro del plazo de treinta días se presen- 
ten en la indicada casa con los justificativos de sus 
créditos para serles satisfechos. Vencido que sea di- 
“cho término, el comprador queda exento de toda obli- 
gación y responsubilidad.—Montevideo, Septiembre 

15 de 1999.— Manuel Custro. 


. 417-v.0c.16. 
w 


3 p y 
Venta de casa de comercio 

Hacemos saber al comercio y al público en gene- 
ral que, con esta fecha y ante el escribano don Ma- 
nuel J. Otero, el primer firmante vendió al segundo 
la casa de comercio en los ramos do tienda, «lmacén 
y ferretería, establecida en la Coromilla (S.a sec- 
ción del Departamento de Rivera), por lo que desde 
osa fecha, el uctivo y pasivo quedó perteneciendo 
al infrascripto Juan Felipe Cestro. A los efectos del 
artículo 1.9 de la ley de 26 de Septiembre de 1904, 
hacemos esta publicación para que en el término 
_de treinta días se presenten los que se considercn 
con derecho contra alguno de los firmantes.—Coro- 
nilla (Rivéra), Septiembre 18 de 1909.—Alejo Ghar- 
cia— Juan Felipe Castro. 468-v.00.27. 


fimacén vendido 


Al comercio y al público participo que he contra- 
tado vender á flavor de don Buenaventura Y, Cara- 
ballo, las existencias de mi casa de negocio sita en 
la calle Juanicó núm. 87, esquina Industria núme: 
ro 67 (Unión). A los efectos, de lo que prescribe la 

. ley de 26 de Septiembre de 1904, se notifica á todos 
los que se consideren mis acreedores para que den- 
tro del plazo de treinta días se presenten en la in- 
dicada casa con los justificativos. de sus créditos 
para serles sgutisfechos. Vencido que sea dicho tér- 
mino, el comprador queda exento de toda obligación 
y responsabilidad.—Montevideo, veptiembre 13 de 
1902 —dfiguel Ottonello.. 411-v.00.7. 


y 
Venta de almacén 
Hacemos saber al público y ul comercio que he- 
mos vendido % dun Pascual Massone y Juan (. 
Rovegno, el almacén de comestibles y bebidas que 
tenfamos establecido en esta Capital, en la calle So- 
viano núm. 55. Y á los efectos de la ley de la ma- 
teria, hacemos esta publicación para que los que se 
consideren «on algún” derecho se presenten en el 
plazo «de treinta días 4 formar sus reclamos, pasar 
dos -los cuales quedarán los compradores exentos de 
toda responsabilidad legal.—Montevideo, Septiembre 
13 de 1909.—Pablo Gorospe y Feliciano Uria. 
: 407-v.0c.5. 


Disolución de sociedad 


Participamos al público que, por escritura otorgada 
.con esta fecha por el escribano don Fernando Antía 


ha quedado, de común y amistoso acuerdo, disuelta” 


la sociedad que giraba en esta, plaza bajo la razón 
social de Resfini y Zunini y con la denominación 
“La Palma” Plaza Libertad, de esta ciudad, la- 
biendo quedado con el activo y pasivo el socio don 
Alberto Realini. A los efectos de la ley de 26 de 
Septiembre de 1904, hacemos la presente publica- 
ción. 
nint.—Alberto Healini. 


422-v.0c.17. 


Almacén vendido 


Al comercio y el público participo que he enntrata- 
do vender á favor do don Eduardo Outeda, las exis- 
tencias de mi casa de negocio sita en la Avenida de 


la Paz número 3850, esquina Durazno, de esta eiu- * 


los compra + 
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dad. A los efectos de lo que prescribe la ley de 26 de 
Septiembro' de 1904, sc notifica á todos los que se 
consideren mis acreedores para que dentro del pla- 

zo de: treinta días se presenten en la indicada casa | 
con los justificativos de sus eréditos pará, sorros-sa- | 


RUCCIÓN GENERAL DI 


tisfechos. Vencido que sea dicho término, el compra: 
dor queda exento de toda obligación y responsabili- 
dad.—Montevideo, Septiembre 11 de 1909.-—Barto- 
lomé Dominguez. 


PUESTOS IN 


Sección Tabacos 


NOMINA de los señores elaboradores de tabacos 
rios y mayoristas € importadores, que han registrado 
ción, en cumplimiento á lo dispuesto por los artículos 


y fabricantes de cigarros y cigarrillos, consignata- 
sus marcas de fábrica é inscripto en esta 


Direc- 
T.odola Ley delide Enero de 1896 y 9.o del 


Decreto de € de Septiembre de 1899 y que uctualmente funcionan en esta Capital y Departa- 
mentos del Litoral é Interior. - : 
CAPITAL . 
A .ópez Baldomero K, * Consignatarios 
o. * López Dolores P. de - 
Albano Domingo López Ramón . MONTEVILEJ 
Abal Elnos. y Cía. Lópéz warbón Ramón ¿ 


Alvarez Antonio 
Amarelli José 
Antonelli Olindo C. 
Arena Luis A, . - 
Arigón Emilio 


Astrac Jacinto c . 
Maceiras Luis 
ps Maciel Eusebio 
. A Mailhos Julio 
Barros y Cia. Juan J. “Mariño Pedro 
Bernini Domingo ¡ 
_ Berninzoni Juan 
Boado y del Campo 
Bonilla Juan P. 
Bonvino Anacleto 
_Borro y Pisano 1 
Bossio Manuel L. : 


Luzardo Domin, 


Martínez José 


Méndez Enos. 


Buzzetti Ana : EE 
G 


1h 

Corta y Cía. José M. Ho 

Corralejo Julián : i O 
¡ 


Noho Francisco 
Núñez José 


Calandria Segundo “ 
Campelo : Mateo ¡ 


Carvalho y Cía. Pedro Ú 
Carvalho de Loureiro Son Toáo 
Casa Miguel Enrique Hi 
Casas Esteban ¡ 
Castro Esperunza ll 
Cavaleiro José : ii 

l 


Puppo y Cánep 
Pato Vicenta 


Pausen Enus. 
Pazos José Mar 


Cambón Manuel odestá Ama 
Campos Gerardo Podestá “pe, 
Chenlo Manuel Pos Urbana 
Clavier Alejandro J. Pérez Manel 
Comesaña Hnos. z 

Crisci Pedro . 
«Cruz Petrona C. de E 


Cuinat Bernardo 
* Cúneo Mavuel 


5 


Decia Nicolás 


Pabuñal Manue 
Rabuñal María 
Ravera Vic: 
Restano y 


Luquetti y Hno. Francisco H 


ma l 


Montedónico Luis 


Martínez Filomena 
tínez Francisca 'T. de 
Moralles Marcos 


Morás Juana S. de 
Malo y Cía. Rosario T. 


Bsuzas Amalia P. de ii Fe 


Oneto Miguel O. 
Carballo Reguera José M. e. 


Patrone Juan M, 


Mailhos Julio 

í Viuda é hijos de Juan Aguerre 
Sí Basarte Jacinto : 
l Bordabehere Esteban 

Vivo y Cía. Antonio 
Talice y Moretti 

¡ Conde Fernández Mariano 
Barragué Juan D. 
Helguera F. B. 

Portella, Sexto y Cía. 
Juanicó y Cía. 

Dresno y Sichero 


Eg0 


H 
| RIVERA 

¡ Vitelio Gazapina oa 
| CANELONES : 
Felipe J. Martínez 

d . . 


MAYORISTAS É IMPORTADORES 
MONTEVIDEO 


| 
¡ Abal Huos. y Cía, 
i Adams William F. 
! Aldabe Hnos. . 
a lo Amy y Henderson Sl 
Bellmunt Golorons Carlos 
i 7 Borio Angel y Cía. 
i Bossio Manuel LD. 
¡ -Brunct Mateo 
| Brandes y Cía. 
h Baglietto y Seguez - 
H Campos Gerardo 
i¡' Caprario Narciso 
¡ Carballo Reguera J. M. 
i Carvalho y Cía. Pedro 
Cardozo y Cía. 
¿  Cassarino Hnos. 
.Chiappori y Cía. 
¿Chiarino £:n08. 
D'Antuoni Antonio 
Domino y Dotto 


ía 
P. 


2 


la 


Salto, Septiembre 11 de 1909.—Leopoldo Zu- 


De Grazia José 

Del Campo Carlos M. 
Díaz Antonia 

“Dastes María 


E 
Español y Llobet 


* Espósito Cayetano 


gr 


Fábregas Julio 
Fernández Domingo 
Fonseca José > 
Franco Antonia C. de 
Felippone y Cía. 
Fignone José 


Ss 


Gabricl Angel V. 

Gaibisso y Cía. M. 
González Barbot J. G. 
Ganduglia Domingo 

García Alfredo 3. 

García Francisco 

González Juan 

González y Cía. Martín 
Graffigna Saavedra Antonio 


Granotich Dolores G. de  / 


Grasso José : 
Grasso (hijo) José 


: E] 
Helguera Fráncisco B. 
E 


Iglesias Francisco 
Iglesias Raymunda * 


_Invernizzi Susana A. de 


En 
Lenzi y Brito 


" Luning Roberto 


Langlade Juan B, 
Langlade Miguel 
Lantes José M. 
Lois Andrés 


Rey Joszeía 

Rey y Cía. Celestino 
Robido Manuel 
Rodríguez Juan Bautista 
Romeu «Jaime 

Ros y González 

Russo José 


s 


Souleda Lorenzo N. 
Sposito Emilio 
Salgueiro Juan 
Sánchez Ramona 
Santarcli Agustín 
Savio Octavio 
Scearone Deolinda 
Scavino Francisco 
Schelotto Enos. y Cía. 
Sclavo Angel F. 
Seoane Manuel 

Soto Manuel 

Soto, Hermosilla y Cía. 
Souto Joseía 

Suárez Ramón 


“F 


Trabazo' Benito 
Teijido Josefa 
Tezanos y Cía. 
Trías Hilario 
Triay Bartolomé 


su 
Tthurburo Simón 
Y 


Varela Bonifacio 

Vázquez Boedo José 
Vera Juana Y. 

Viera y Varin. a 


z 


“Zibechi Fernando 
Zerbino Santiago 


tara 


Delfino Hnos. e 


Español y Llobet 

Favaro Miguel 

Fernández Domingo 
García Hipólito 

Gardella A. B. 

Granura y Cín. y. 
Tlelguera TT. B. 

Linck y Cía. 

León J. Luis 

Muilhos Julio 

Mertínez José . 
Martínez y Cía, Valentín 
Metzen, Vincenti y Cía. 
Miller Alberto F. 
Muscetti y Pieri  - - 
Oneto, Vignale y Canale 
Peirano Fnos. y Cía. 
Percontino,Lébano y Anastas 
Petillón, Galimberti y Cía. 
Piaggio y Cía. : 

Pictra Lorenzo 


'Portella, Sexto y Cía. 


Potenze y Sosa Dias 

Ravera Vicente 

Reichardt J. J. 

Restano y Cía. 

Roca (hijo) Luis 

Ros y González 

Rossi y Cía. J. N. 

Schelotto Hnos. y Cía. 

Selvático y Gallo 

Salvo y Cin. 

Soto, Hermosilla y Cía. 

Sindin y Molinos : 

alice Hnos. José y A. 

Triay Bartolomé 

Talice y Moretti 

Vanrell, Hijos de Guillermo 

Vecino -y Cía. 

Vivo y Cía. Antonio 
CANELONES 

Roberto Lining y U. 
SORIANO 

Magin Rivas EN 


EN 


LiTORAL. 
Salto il 
José Iglesias y Cíñ. ll 

Paysandú . | 


Serafina B. Sarli y Urquiza 
José Sarli > José Rivas 


Rio Regro 


E IRTERIOR 
Rivera p 
Gazapina y Cía. 

CEolonia 


Pedro Arroyo Vázquez 
Dellabona y Zabaleta 


Nicolás Laborde 
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Tacuaremibó 


Tidefonso Pereda 


ll 
É 


San José ] 


Mallada y Cía. 
Barbé Hnos. 
Leopoldo Fernández 
¡ . Artidoro D. González 
Cecilio GQ. González 


ú Canelones 
Juan Miller i : Marcos Vital González 
Rafael Fontán Juan Mares 
Recha Roberto Luning y Cía, | Francisco Mazza Ñ 
Julión Marichal (hijo) i Jacobo B. Menéndez 


Francisco J. Paciello 
Salaberry y Burnia 


Soriano 
- Juan Dula 
Manuel Bastreri 
Magin Rivas 
José Casagrande 


Yo B.o—Zas. 


+ A, . 
Disolución de sociedad 

Los abajo firmados hacemos saber al público que, 
de común acuerdo y en perfecta armonía, y por es- 
critura otorgada hoy ante el escribano don Juan y. 
Domínguez, hemos declarada disuelta el 31 de Agosto 
último, la sociedad que existía entre nosotros bajo la 
razón de Paccio Elnos., quedando á cargo del firman- 
te 10más Faccio las deudas existentes en plaza hasta 
esa fecha, y perteneciendo -al mismo don T. Faccio 
la farmacia “Washington”, calle Agraciada número 


520, esquina Santa Fe, y adjudicada á don Pascual. 


Faecio la sucursal, calle Millán esquina Reyes.— 
Montevideo, Septiembre 11 de 1909.-——Tomás Yaccio. 
—Pascual Faccio (hijo). 

: 418-vY.0c.8. 


Venta de fonda y billar 


Al comercio y el público participo que he contra- 
tado vender á favor de los señores Basso y Chaves, 
las existencias de mi casa de negocio sita en la calle 
Continuación: Agraciada núm. 72, esquina San Mi- 
guel, de esta ciudad. A los efectos de lo que pres- 
cribe la ley de 26 de Septiembre de 1904, se noti- 
fica á todos los que se consideren mis acreedores para 
que dentro del plazo de treinta días se presenten en 
la indicada casa con los justificativos de sus cró- 
ditos para serles satisfechos. Vencido que sea dicho 


término, el comprador queda exento de toda obliga- - 


ción y responsabilidad.—Montevideo, 
de 1909.—Juan M. Alduncin. 


Septiembre 11 
402-v.0C.5. 


BAS 

Al público 

A los efectos prevenidos por la ley de 26 de Sep- 
tiembre de 1904, hago público que don Santiago Car 
: maño y Camaño ha prometido vender á José Vual- 
verde y Rodríguez, el comercio que en el ramo úe 
barraca de huesos, trapos viejos, Crecos y cajones 
Yacíos, tiene establecido en la casa núm. 62 de la 
calle Arapty, de esta ciudad. Los que se consideren 
con algún derecho respecto á dicho comercio, debo- 
rán presentarse dentro del término de treinta días 
en la 'escribanía de Ignacio Arcos Verránd, Orillas 
del Plata número 93.Montevideo, Septiembre 11 de 
1909.-——P. p.—León Costa. 401-v.0€ 


Disolución de sociedad 


Participo ol comercio y al público que lá sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón social de 
Suárez Acevedo y Amengual, ha sido disuelta, según 
escritura hecha el 10 del corriente ante el escriba- 
no don José Lamas, y que habiéndome hecho cargo 
del activo y pasivo de la extinguida firma, continua: 
ré los mismos negocios á que se dedicaba la teferida. 
—Paysandú, Septiembre 11 de 1909.—Constantino 
Suárez Acevedo. 420-7,0c.9. 


Venta de carnicería. 


Participo al público que he prometido .vender 4 
don José María Bermúdez, la carnicería que tengo 
establecida en esta ciudad, calle 25 de Agosto nú- 
mero 301, denominada “Carnicería de la Distan- 
cia”. A los efectos de la ley de 26 de Septiembre de 
1904, llamo á todos los que se consideren mis 
acreedores para que se presenten con sus respectir 
vas Cuentas en la escribanía de don Pedro Ospita- 
leche, calle Zabala núm. 178, á fin de serles satis- 
fechas.—Montevideo, Septiembre 10 de 1909.—Pablo 
Budelle. 397-7.00.4. 


Almacén vendido 


Al comercio y-al público participo que he contra- 
tado vender á favor de Pascual Paredi y Luisa P. 
de Barraco, las existencias de mi casa de negocio 
sita en la culle Minas núm. 73, esquina Asunción, 
de esta ciudad. A los efectos de lo que prescribe la 
ley de 26 de Septiembre de 1904, se notifica ú to- 
dos los que se consideren imis acreedores para que 
dentro del plazo de treinta días se presenten en la 
indicada casa con los justificativos "de sus créditos 
para serles satistechos. Vencido que sea dicho tér- 
mino, el comprador queda exento de toda obligución 


Burazno 
Pedro Bersetche | 


Juan Marichal 

Tristán Schenzer 
! Luis A. Acosí 
Montevideo, Septiembre l.o de 1909, 


357-perm.-1016. . 


AE 


| 
| 
| 


Teodoro Odriozola - 
Ergasto P. Seijas 
Pedro Varesini 
Alejandro" Vila 
Ramón Urrutia 
luiliera y Arrieta 
Cabrera y Fernández 
Arenas y Viqueira 


(hijo) 
(hijo) 


Jas. Olivera. 


eptiembre 10 de 
403-v.0c.12. 


E á sd ER 
Al comercio y al público 
Participo al comercio y al público que he pro- 

metido vender á los señores Antonio J. Casazza y 
José Curti, la parte que tengo en sociedad con di- 
chos señores en el establecimiento de farmacia sito 
an esta ciudad, en la calle 8 de Octubre esquina 
Jomercio, denominado “Nacional”, y cuya sociedad 
gira bajo la razón de Wernández, Casazza y Curti. 
Los que tengan créditos contra el referido estable- 
cimiento, se servirán pasar por el mismo con sus 
justificativos, dentro del término de treinta días, 
mues pasado dicho plazo otorgaré á dichos señores 
la respectiva escritura de venta y se disolverá la 
scciedad “que tenemos formada. —Paysandú, Septiem- 
bre 10 de 1909.—Franco Fernáídez—José Curti— 
i. Y. Casazza. . 408-7.0€.8. 


Disolución de sociedad 


" Participamos al comercio y al público en gene- 

ral que, de común acuerdo y amigablemente, ha 
sido disuelta la sociedad que con el nombre de 
Antonio J. y Guillermo Fullana, giraba en esta 
plaza en el ramo de almacén de comestibles y des- 
pacho de bebidas, que teníamos en la calle Colonia 
núm. 450, habiéndoss hecho cargo del activo y pa- 
sivo el señor Antonio Y. Fullana. A ios efectos de 
la ley de 26 de Septiembre de 1904, se hace esta 
publicación. —Montevidso, Septiembre Y de 1909.— 
Guillermo Pullana.— Antonio Y. Fullana. 
- 395-7.00,3. 


> AS 
Al comercio y al público 

Hacemos saber que la sociedad que giraba en 
esta plaza con asiento en la calle San José esquina 
Avenida General Flores, en los ramos. de almacén, 
ferretería, despacho de bebidas y depósito de tru- 
tos del país, con la denominación “La Hispano 
Uruguaya”, bajo la razón social Antonio Montes de 
Oca é hijos, ha sido disuelta, constituyéndose en su 
lugar una sociedad entre los mismos asociados de 
carácter comanditario para don Antonio Montes de 
Oca y colectivo para los consocios Casiamo, Julián 
y Juan Montes de Oca, para especular en el mismo 
local y comercio bajo la nueva firme Casiano Mon- 
tes de Oca y Hermanos, cuyo contrato notarial au- 
torizó en esta ciudad el escribano don Manuel M. 
Romay, con esta misma fecha y empezó á regir des- 
de el día primero del corriente mes y año; ha- 
biéndose convenido que los créditos activos y pasi- 
vos de la sociedad disuelta serán cobrados y paga- 
dos por los mismos asociados en la forma y propor- 
ción que se determina en el expresado contrato 
nuevamente celebrado.— Trinidad, Departamento de 


y responsabilidad. — Montévideo, $ 
1909.— Avelino Pérez y herntano. 


Flores, á ocho de Septiembre del año mil nove- 
cientos nueve.—Antonio Montes de Oca.—Casiano 
Montes de Oca —Julián Montes de Oca.— Juan 


Montes de Oca. 


: Almacén vendido 


Participo al público y al comercio que he pro- 
metido en venta á don: Alejandro Penna, las exis- 
tencias del almacén de comestibles y 'despacho de 
bebidas que tengo establecido en la Avenida Gene- 
tal Flores esquina Viana. A los efectos de.la ley 
de 26 de Septiembre de 1904, se hace esta publica- 
sión. — Montevideo, Septiembre 6 de 1909.—José 
Victurerra. 370-v.0c.8. 


> - > 

solución y fermación de sociedad 
Por escritura autorizada por el eseribano don 
Andrés Sóñora en Techa 5 del corriente, quedó 
disuelta la sociedad colectiva que giraba en Puntas 
de Yspinillo (Departamento de Soriano), bajo la 
razón de Leys y Navia; y se hicieron cargo del activo 
y pasivo de la misma don Hilario y don Ginés 
Navia y don TPloro Landaburo, la cual girará bajo 
la firma Navia y Cía. A los efectos de la ley, ha- 
cemos esta publicación.—Puntas de Ecspinillo, Sep- 

tiembre 5 de 1909.—Juan Leys.— Hilario Navia. 

: 424-v.0c.18. 


413-Y.0c.7. 


Octubre 3 de 1909 
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Venta de hotel 


Hago saber al público y al comercio que he pro- 
metido vender á don José Lecaros y á don Martín 
Elisburu, todas las existencias del “Hotel Pujana” 
que tengo establecido en el pueblo de Sarandí Gran- 
de, Departamento de Florida, así como el activo y 
pasivo del establecimiento. Y á los efectos de la 
ley de 26 de Septiembre de 1904, hago esta pu- 
blicación á fin de que los que se consideren mis 
acreedores, presenten en mi domicilio los justifica- 
kivos de sus créditos. —Sarandí Grande, Septiem- 
Ye 4 de 1909.-——Josefa L. de Pujana. 

367-7.0C.4., 


Disolución de sociedad 


* Con esta fecha, los abajo firmados hacemos saber 
que por eseritura que autorizó el escribano don En- 
rique “Acosta, ha quedado disuelta amistosamente la 
sociedad que habíamos constituído con fecha 20 de 
Agosto del corriente año.——Montevideo, Septiembre 4 
de 1909. —Enrique M. Martin.—Jesús Vinagre. 
438-v.0c.13, 


O 


a Hor : 
Venta de panaderia 

Comunico al público y al comercio en general 
que he prometido vender 4 los señores don Benito 
Estévez y don Emilio Domínguez, la pauadería es- 
tablecida en la calle Reducto núm. 1083, denominada 
“La Aurora Social”. A los efectos de la ley de 26 
de Septiembre de 1904, se llama á los acreedores 
de José Fernández y Cía., que administraron dicha 
panadería, y á los del que suseribe, para que Se pre- 
senten á la misma casa con sus créditos dentro del 
término de treinta días, á contar de esta feclha.— 
Montevideo, Septiembre 3 de 1909.—José M. Leal. 
363-7.00,3. 


Diselución de sociedad 


A los efectos de la ley de 26 de Septiembre de 
1904, hacemos saber que según escritura de fecha 
Lo de Septiembre del corriente año, suscripta en 
este paraje por ante el escribano don David O. 
Bucheli, ha quedado disuelta la sociedad. comercial 
que en los ramos de almacén, tienda, ferretería, etc., 
teníamos establecida en las Puntas del Yí, Depar- 
tamento de Mlorida, bajo la firma de Bacelo Hnos. 
y Cía., quedando su activo y pasivo á cargo de los 
socios don J'raucisco Sergio y don Aurelio Bacelo, 
quienes bajo la razón de Sergio y Bacelo continua- 
rán los mismos negocios que su antecesora.—Puntas 
del Yí, Septiembre 2 de 1909.—Sergio y Bacelo. 

423-v.00.17. 


Venta de casa de comercio 


Participo al. comercio y al público en general 
que he prometido vender al señor Carlos Garabelli, 
las existencias del despacho de bebidas y peluque- 
ría de mi propiedad, situado en la Avenida Gene- 
ral Flores núm. 630. Y á los efectos de la ley de 


.26 da Septiembre de 1904, ruego á todos los que se 


consideren acreedores de la referida casa, se pre- 
senten dentro del término que marca la antedicha 
ley. —Montevideo, Septiembre 1.0 de 1909.—R. 1* 
Andión. 425-v.00.18. - 


Al comercio 


Con esta fecha hc vendido á don Enrigue A. 
Cornú las máquinas del taller ¡de carpintería y 
mucblería que tengo establecida en la calle Rivera 


números 283 al 287 de esta ciudad. A los efectos 
de la ley de 26 de Septiembre do 1904, se hace 
esta publicación.—Montevideo, Agosto 30 de 1909. 


— José Parasco. 490-4.23.00. 


Formación de sociedad 


A los efectos de la ley de 26 de Septiembre di 
1904, hacemos saber al público y al comercio que, 
por escritura de esta fecha ante el escribano don 
Juan Defranqui, hemos constituido una sociedad 
comercial bajo la forma en comandita para el socio 
don Alejandro Otaegui y en calidad de solidarios 
ó en colectiva por los socios don José Giovagnoli 
y don Leopoldo 'Lopresti, que tiene por objeto la 
explotación de la fábrica de aguas gaseosas esta- 
blecida en esta ciudad, de propiedad del señor Gio- 
vagnoli, la que girará bajo la razón social de Gio- 
vagnoli y Cía., cuya sociedad se ha hecho'cargo del 
activo y pasivo de la referida fábrica.—Colonia, 
24 de Agosto de 1909.—Giovagnoli y Cía. 

877-v.0c,8, 


Formación de sociedaú 


A los efectos de la ley de 26 de Septiembre de 
1904, hacemos saber al público y al comercio que, 
por escritura de fecha de hoy autorizada por ante 
el escribano don Juan Defranqui, hemos constitui- 
do una sociedad comercial colectiva que girará en 
esta plaza bajo la razón social de Giovagnoli y Lo- 
presti, siendo su objeto la continuación y explota- 
vión de los negocios relacionados con la “Farmacia 
vtaegui”, de esta ciudad, cuya sociedad se ha he- 
cho eargo del activo, y del pasivo el señor Gio- 
vagnoli.—Colonia, Agosto 24 de 1909.—Giovagnoli 
y Lopresti. 


376-7.00.8. 


rm 
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